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Der 7-7-7 Programmspeicher 
Eine Anzahl von Sharp-Vide rder 








r Digitaltechnik von Sharp 


Fernbedienung 

Viele Sharp HiFi-Geräte sind mit einer Infrarot- 
Fernbedienung versehen, Sie können vom Sitz- 
platz aus die Anlage an- und ausstellen, die 
Lautstärke regeln, das Cassetten Deck 
bedienen, Sender einstellen, den Plattenspieler 
stoppen oder Platten nochmals hören und 
vieles andere mehr. 









APSS und APLD 

Trotz ihrer Vorteile ist bei derIKompaktcassette 
das Auffinden einzelner Musikstücke umständ- 
lich. Zur Lösung dieses Problems hat Sharp 
zwei elektronische Bandsuchsysteme епі 
wickelt. Das APSS (Automatisches Programm. 
Such-System) tastet beim schnellen Vor- und 
Rücklauf die Pausen zwischen den einzelnen 
Musiktiteln ab, stoppt und startet dann zu 
Begınn des nächsten Titels. So finden Sie 
Schritt für Schritt schnell den gewünschten Titel. 
Die logische Weiterentwicklung dieses 
Systems ist das APLD-System (Automatischer- 
Programm-Suchlauf). Mit den nummerierten 
Programmtasten wird die Anzahl der zu über- 
springenden Pausen eingegeben, Alles andere 





















ches Abstimmsystem 





Das APLD Programmsuchsystem 
Um sicherzustellen, daß nicht nur das Aufneh- 
men von Fernsehprogrammen problemlos ist 
sondern auch das Wiederfinden, hat Sharp ein 
elektronisches Suchsystem entwickelt. Das 
APLD Signal wird automatisch während der 

A. 


nahme, beim Lösen der Pausentaste oder 
schalten der Videokamera aufgenommen. 
Wenn die APLD Taste gedrückt ist, tasten 
spezielle Sensoren das Band ap Empfangen 
Sie das gewünschte APLD Signal, stoppt der 
Videorecorder automatisch am Anfang der Auf- 
zeichnung ab, So finden Sie ohne langes Wel Fernb: 
Suchen jedes aufgezeichnete Programm. 








Fortschrittliche 
Audiotechnik 


PLL-Synthesizer-Empfänger 
Die Firma Sharp baut in eine Vielzahl ihrer 
Empfänger, Radio/Cassetten-Kombinationen 















па Autoradios PLL-(phase-Iocked-Ioop) APLD АО m 
er ein. Der PLL-Synthesizer ist ein Р 
chpräzises Abstimmelement. Als Oszillator. macht der Cassettenrecorder alleine. Ob am 
апа! wird ein quarz-stabilisiertes Referenz- Bandanfang oder Bandende, der gesuchte Titel 
nal benutzt, welches in einem Frequenzteiler wird im schnellen Vor- oder Rücklauf vollauto- 

aufbereitet wird, Das Oszillatorsignal wird mit matisch gefunden. Durch den sinnvollen Ein. 
ает so synthetisierten Referenzsignal ver- satz der Digital-Technik hat Sharp mit den 
glichen und laufend korrigiert. In Verbindung beiden Bandsuchsystemen APSS und APLD 


mit der PLL-Schaltung wird ein hohes Maß an eine der letzten Unzulänglichkeiten der 
Empfangsqualität erreicht. Frei von Drift und Kompakt-Cassette beseitigt 
anderen Störungen. 





Automatischer Sendersuchlauf 

Um sicherzustellen, daß das Einstellen der 
Sender mit der gleichen Präzision erfolgt wie 
die Signalverarbeitung im Synihesizertuner 
wurde ein microprocessor-gesteuerter Sender- 
саи! entwickelt. Auf Knopfdruck wird das 
mpfangsband in der gewünschten Richtung 
abgesucht. Bei jedem Sender stoppt der Such. 
lauf für einige Sekunden. Sie haben die Mög- 
lichkeit zu entscheiden, ob Sie den Sender 
empfangen wollen oder nicht. Alle Sharp- 
Synthesizer-Tuner sind mit Stationstasten aus 
rüstet. Sie können Ihre Lieblingssender 
eichern und auf Tastendruck abrufen 

















Videosystem 


Drehen Sie doch mal s 












lichkeite 
Zeitraffe 
VHS-Video-Recorder e Direktes Umschalten ‹ 
mit APLD, 7-7-7 Pro- durc п einzigen Kno 





ХС-35С 


Tragbare Farb-TV-Kamera 


епепае Farbkame: 






























grammspeicher, Fern- bandanz: 17 LEDS eigene A. ungen mit einem Video: 
bedienung mit Rewind” ermöglicht d С order e Ра 

8 Funktionen und Rückspulen nach Beendigung des t 
automatischem Front- Abspielens ‚assette e Elektronischer 

lade-Cassetten- 12 Kanal Tuner e Digital-Uhr/Timer mit mpfindlichk instellung) 
System Wochentag-Funktion und 24 Stunden mra Sucher mit Bildausschnitt und 














e Mit АРГО (Auto; gee еб: )ymobjektiv 








matischer Programm: tem, ө it bautes Kondensatormikrofor 
E Suchlauf) zum mit der E-180 Ka zur зепептавідег „C-Mount"Objektiv 
schnellen Auffinden einzelner Aufzeich hträglichen \ je anschluß. 
nungen. e Der 7-7-7-Programmspeicher baute HF-Modulator emm 








bietet die Möglichkeit bi 
voraus maximal 7 Sendungen täglich auf 
7 verschiedenen Kanälen zu programmie Opoliger A 
ren. e Digitaluhr-Timer mit Wochentag- e 4-stellige: 
und 24 Stunden LED-Anzeige. e Fernbe. 

dienung für Wiederg schneller Vor- 

und Rücklauf, Stop. Wiedergabemög- 





hluB eines normalen Fernseh: ` y£ 
Feuchligkeiewamsysiem XC-33G 
für Videokamera Tragbare Farb-TV-Kamera 
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stellung). ө 6-fach 
mobjektiv. ө Ein: autes Konden: 


rmikrofon. 





7 Programmspeich 
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efür Zuhause 
elber einen Fernsehfilm 





VC-6300 


VC-6300 лро. 


VHS-Video-Recorder mit APLD, 7-7-7 
Programmspeicher, Fernbedienung 

und stufenlos regelbarer Geschwin- 
digkeit 

e Mit APLD (Automatischer Progr: 
nlauf) zum schnellen Auffinc 
ner Aufzeichnung, Der 7-7-7 Pro- 









пт- 











п einzel- 


grammspeicher bietet die Möglichkeit, bis 
zu 7 Tage im voraus maximal 7 Sendun- 


gen täglich auf 7 verschiedenen Kanälen 
zu programmieren. e 4-stelliges elektro- 
nisches Bandzählwerk mit LCD-Anzeige, 
„Nullspeicher” und Direktspeicher zum 
schnellen Auffinden jeder beliebigen 
uarz-Uhr/Timer mit 
stellbarer 12/24 Stun- 
den LCD-Anzeige ө Fernbedienung für 
folgende Wiedergabearten: Standbild, Bild 
für Bild, Zeitlupe, Zeitraffer, Normal 
geschwindigkeit und stufenlos vom 
O-Zeitraffe аге Geschwindigkeit 
zhe Abstimmung mit 
sten. ө Restbandan 










e Bis zu 3 Stunden 
зї mit der E-180 Kassette 
altung schaltet den Вес; 


tonung 
Aufnahme 








der am Bandende aus. e Feuchtigkeits- 
Warnsystem mit Autostop und thermoge- 
regelter Kopftrommelheizung. e Anschluß 
für Videokamera mit Star/Stop-Schalter 
e Gleichstrommotor mit Capstan. e Auto- 
matische Fernseh/Video-Umschaltung 


VC-7300 


VHS Videorecorder mit auto- 
matischem Frontlade-Cassetten- 
System und Band-Transportlogik mit 
Kurzhubtasten. 

e Platzsparendes Frontlade-Cassetten- 
System. ө Die Вапа-Тгапѕропіодік mit 
Kurzhubtasten schließt eine Fehlbe- 
dienung aus, und erlaubt schnelles und 
sicheres Umschalten der Bandlauffunk- 
tionen. e Digitaluhr mit Timer und 1-Pro- 
grammspeicher für das tägliche Auf- 
nehmen eines Programmes. ө Elektro: 
nischer Tuner für 12 Programme. ө Mit der 
E-180 Casse bis zu 3 Stunden Auf- 
nahmezaeit. ө „Auto-Rewind-System” spult 
die Cassette am Bandende automatisch 
zurück. e Anschluß für eine als Sonderzu- 
behör erhältliche „Pause"-Fernbedienung 
e Möglichkeit zur nachträglichen Ver- 
tonung, e Eingebauter HF-Modulator zum 
direkten Anschluß eines Fernsehgerätes 
e Thermogeregelte Kopftrommelheizung 
mit Feuchtigkeitswarnsystem. ө Servo- 
geregelter Gleichstrommotor. ө 4-stelliges 
Bandzählwerk 


XV-5070 


128 ст (50”) Farb-Projektionsfernseh- 
gerät 

128 cm Projektionsschirm e 2 x 5 Watt 
Musikleistung. ө Kompakt in den Abmes- 
sungen. ө Infrarotfernbedienung mit 27 
Funktionen: 16 Kanal-Tasten, An- und Aus 
schalter, Lautstärke, Farbe, Kontrast usw. 
e Automatischer elektronischer Sender- 
suchlauf.e Ausgänge für Videorecorder 
und HiFi-Anlage. e Mikrofonanschluß mit 
Mixer. 





















VC-7300 


Farbportable mit Radiore 


In Farbe, daheim 





С-2095 

51 cm (20”) Farbfernseher mit 
ultraflacher Fernbedienung 

e Drahtlose Fernbedienung mit 27 Funktio- 
nen: 16 Programme, Ein/Aus, Stumm 
schalter, Lautstärke, Kontrast und Farbe ө 
Sharps „Linytron-Plus" Farbbildröhre für 
strahlende, natürliche Farben ө Exakter 
automatischer Sendersuchlauf mit IC- 











Halbleiterspeicher für 16 Kanäle eHoch 
wertige IC-Halbleiter-Module mit geringem 
Stromverbrauch ө Bild und Ton in Sekun 
denschnelle durch „Quick-Start"-Schal- 
tung ohne Vorheizen e10 cm Laui 
sprecher für sauberen, vollen Klang 
bare LED-Kanalanzeige eElektro- 
nische Abstimmung e Verdeckt 
dienungsfeld. e Erhältlich in metal 
und silber 


Tragbarer Farbfernseher mit 
Cassettenrecorder und Radio 


e 25,4 cm (10") Farb-Fernsehgerät mit 
‚Quick-Start” fur Bild und Ton e Mit „Liny 



















c-grau 





hlendk 


tron Plus”-Farbröhre für st 
natürliche Farbe! 

Autostop, ein 
mikrofon, KI 


und 


rder mit 














Automatische Frequenz-Kc 
störungsfreien UKW-Empfar 
Empfangsschalter e 3,9 Watt Ausgar 
leistung e 10 cm Lautsprecher ө S 
orgung über 220 V V 











1ungsv 





{оп mit Fernbedienunc 
12 Volt Batterie e Eingi 
und Teleskopantenne 














С-1020 


соо SHARP 


corder und Farbfernseher 
und unterwegs 


C-495 

36 cm (14”) Farbfern- 
seher mit drahtloser 
Fernbedienung 

e Fernbedienung mit 

12 Funktionen: Ein/Aus, 
Stummschalter, Lautstär 
ke, 8 Programme 

e „Linytron Plus” Farbbild- 
röhre für eine leuchtende, 
natürliche Farbwieder- 
gabe ө 8 Stationstasten. 
e Hochwertige IC-Halbleiterchassis mit 
geringem Stromverbrauch ө ‚Quick-Start"- 
Schaltung für Bild und Ton e10 cm Laut- 
sprecher ө Eingebaute Teleskopantenne 





und Anschluß für Außenantenne e Ver- 
decktes Bedienungsfeld eKompakt in den 
Abmessungen, mit Transporthandgriff 


C-1001 


Tragbares 25 ст (10”) Farbfernsehgerät 
e „Linytron Plus” Farbbildröhre für strahlen- 
de, natürliche Farben e Automatisches 
Sendersuchlauf-System mit IC-Halbleiter- 
speicher für 12 Stationen ө „Quick-Start” 
für Bild und Ton eHochwertige IC-Halb- 
leiterchassis mit geringem Stromver- 
brauch e8x 4 cm großer Ovallaut- 
Sprecher eGut lesbare LED-Kanalari- 
zeige eKompakte Abmessungen und 
geringes Gewicht (8,2 kg) e Netz- und 
Batteriebetrieb 


L 











C-H93 


Farbfernseher mit 36 cm (14”) Bild- 
schirm und „soft push” Abstimmung 

e Sharp „Linytron Plus” Bildröhre für strah- 
lende und natürliche Farben ө „Soft push” 
Abstimmung mit Programmspeicher für 

8 Sender eIC-Halbleiterchassis mit 
geringem Stromverbrauch e Energie- 
sparende „Quick-Start"-Schaltung für Bild 
und Ton e10 cm Lautsprecher eMit 
Teleskopantenne und Anschluß für eine 
Außenantenne eElektronisches Abstimm- 
system eMit Frontbedienung und 
Transporthandgriff e Kompakt іп den 
Abmessungen e Erhältlich in metallic- 
schwarz und metallic-silber 


dohne Radiorecorder 


weiß und vielseitig 


5P-37G 


Stereo-Radio-Cassetten-Fernseh- 
kombination 

e 13,8 cm (5.5") Bildschirm e Zuverlässiger 
VHF-UHF Tune -Schaltung 
Cassettenteil mit 
APSS (Automatisches Programm-Such- 
System). ө Mikrofonpegelregler. ө Band- 
sortenwahlschalter. e APSS „Signal"-Taste 
















5P-37G [APSS 


10P-28 


und Full-Auto-Stop bei allen Betriebsarten 
ө MW, LW, UKW-Empfänger. UKW-Muting, 
AFC ө Schalter für Fern- und Nah- 
empfang e2 x 6,2 Watt max. Ausgangs- 
leistung e Zwei 2-Weg-Lautsprecher mit 
16 cm Bass und 5 cm Hochtöner e 
Phono-Magneteingang. ө Schieberegler 
für Bässe, Höhen und Lautstärke. e Und 
Schlummerautomatik bis 60 Minuten 


10P-28 

Radio-, Cassetten-Fernsehkombination 
e 25,4 cm (10") S/W-Fernseher mit lang- 
ебідет VHF-Tuner und einstellbarer Fein: 
abstimmung e „Quick-Start” für Bild und 
Ton. ө Cassettenrecorder mit „Auto-Stop” 
bei Aufnahme und Wiedergabe ө Einge- 
bautes Kondensatormikrofon mit auto- 
matischer Aussteuerung. e Monitor- 
schaltung e3-stelliges Bandzählwerk. 

е 10 cm-Breitbandlautsprecher. ө An- 
schluß für externes Mikrofon. e Antennen- 
Eingangsbuchse. e DIN Aufnahme/- 
Wiedergabeanschluß. e Kopfhörer- 
ausgang. e Für Netz- und Batteriebetrieb. 








о 


S/W-Fernseher mit un 


Tragbar, schwarz/ 


12P-41 

31 cm (12") S/W Fernseher 
r VHF-Kanalu 
nabstimmung, 

s IC-Halbleiterch 
Net і Batteriebetrieb. ө „Quick-Start” 
für Bild und Ton. ө Verstellbarer Tragegriff 
e Ohrhörerbuchse, ө Erhältlich in rot und 
weiß. 





r mit vorein: 






10P35 mit Stereo- Kes. 


Radio und Stereo-Cassettenrecorder „з 
e 25,4 cm (10") S/W-Fernseher mit strom 
sparender „Quick-Start"-Schaltung fur Bild 
und Ton. eCa order mit APSS 
(Automatisches-Programm-Such-System) 
Bandendabschaltung bei Aufnahme und 
Wiedergabe. ө Eingeba 

Mikrofon mit ALC (Automatische Pegel 
kontrolle). ө Monitorschaltung, LED 
Aussteuerungsinstrumente 
teil mit LW, MW, UKW und UKW 
e 2 x З Watt max, Ausgangsle 















































Höhen- und B 
ausgang e Епа 
Mikrofon, Mikrofon mit Fernk 
DIN Aufnahme-, Wiedergabebuchse ө Zu 
satzlaut Antenne und Gleich- 
stromversorgung. 





























10P-35 








HiFi-Anlagen 


wie ein Bild 











Verdeck 


= 


Bedienungsle 











System 5000H/HB 


Stereo Wandanlage mit Lautsprechern 
(HiFi nach DIN 45 500) 
e Nur 99 mm tief, hängt flach an der Wand 


ө Der Verstärker 
sik/Sinusleistu 
m Klirrfaktor м 


il liefert 2 x 42/25 Watt 
1 an 4 Ohm/1 
1 0,8% ө Hor 
alanceregler ө UK 



















W/L 
MW/LW-Empfangsteil mit digitaler 
Frequenzanze mit 
Kurzhub e APSS 





(Automatisches Programm-Such-System) 


System 5500H 


Stand-Stereoanlage (HiFi nach 
DIN 45 500) 

e Die Empfä 
deck-Kombıı 


Verstärker-, Ca: 





etten- 
on und die Lautsprecher 
sind nur 99 mm Woch, 

e 2 x 32/22 Watt Musik/Sinusleistung an 








4 Ohm / 1 kHz bei 0,8 
e LED-Ausgangspegelanzeige 
e Zwei angepaßte Veg-Bass- 
reflexlautsprecher mit 16 cm Ba: 
8 cm Hochtöner e UKW/UKW-Sti 
empfänger mit digitaler Frequenzanzeige 
e Stereo/Mono-Umschaltung. LED-Feld- 
stärke- und LED-Empfangs-Anzeige ө 
Kassettenteil mit APLD (Automatischer 
Programm-Such-Lauf) System. e Micropro- 
cessorgesteuerte ttenfunktionen. 
Transportlogik. ө Spezieller abriebtester 





lirrtaktor. 
























e Harte abriebfeste Spezialköpfe für Auf- 
nahme/Wiedergabe und zum Löschen. 

e Auf Reineisenband eingemessen, 

e Getrennte Bandsortenschalter für Auf- 
nahme/Wiedergabe. Reineisen-, Chrom- 
dioxyd- und Normaleinstellung e Gut les- 
bare LED-Aussteuerungsanzeige e Bis zu 
10 db besserer Signal-Fremdspannungs- 
abstand durch Dolby*-Rauschunter- 
drückung. e Mikrofoneingang mit Über- 
blendeinrichtung. e CP-1250H/HB 2-Weg- 
Bassreflexlautsprecher, doppelt gedämpft, 
mit 10 cm Bass und 5 cm Hochtöner 











Reineisenband Wahlschalte 


System 5000H/HB 
APSS Bä menu 











System 5500H 
APLD 























Aufnahme/Wiedergabe- und Löschkopf 
für Reineisenbänder. e Getrennte Wahl- 
schalter für Aufnahme- und Wieder- 
gabeentzerrung, Ferrochrome, Chrom- 
dioxyd- und Reineisenbandeinstellung. 
e Mikrofoneingang mit Überblendregler. 
ө Ві zu 10 dB besserer Signal-Fremd- 
spannungsabstand durch eingebaute 
Dolby*-Rauschunterdrückung. 





Stereo-Iur 


System IOH/HB 


Stereo-Turm-System 

e SA-10H/HB Re r mit drei Wellenbe 
reichen, UKW/UKW/Stereo/MW 
e FET- (Feld-EffektTransistor) Ein 
stufe mit йге! Г 


lock 









Phase 





stung ar 







sik/Sinusle 






wertanzeige mit 2 x 5 
Normalband, Aufna 


1lschalter. e RI 


md 


>-10H/HB ha 








System 10H 


SR 


System 30H 


НВ. braun-metal 


HiFi-Türme mit 


System 30H/HB 


Stereo-Turm-System, HiFi nach 


DIN 45 500 
e SM-30H/HB 






















msysteme 


hoher Leistung 


System 6600 

Stereo-Turm-System, HiFi nach 

DIN 45 500 

e SM-1266H Vollverstärker mit 2х50/35 

Watt Musik/Sinus A angan 
4 Ohm/1 kHz bei 0,5 
verstärker arbeitet mit r Timer 

Schaltung bis 59 Minuten e Der Verstärker 

verfügt über eine Mikrofon-Zumisch- 

Schaltung mit Einbl er plus Band- 

















l 
S 





mung und 
Tel mit 


\Р55 ө 








e N еде ө Ca 
chunt 


rksteuer 







nach C: 5С! 
teneinschub 
abschaltbar) 





ner Plattenspieler 
m Servomotor und Magnet- 
mer e CP-1266H Lautsprecher- 
8H Baustein-Turm e Laut- 
sprecherfüße SY-710S sind als Sonderzu- 
behör lieferbar 











| System 8800 


Stereo-Turm-System, 
HiFi nach DIN 45 500 
eInfraro 
aller В: 
Vers 
Kombination und 
Plattenspieler 

e SM-1288H Vollv 
stärker mit 2х70/45 W 
Musik/Sinus Ausgangs- 
leistung an 4 Ohm Dei 
1 kHz bei 0,5% Klirrfaktor ө 






er. 


















auter 
e Der Ver 
Mikrofon- 


Ta - 
n mit Frequenz-Digital 
stimmung und Feld- 


UKW/UKW-! 
Deck-Kombin 












Abstimmspeicher mi 
belegung e Laufwerksi 


Casselt: 





„Soft-Touch" Auslösung e Automatische 
Startvorrichtung nach Cassetteneinschub 
e Automatische Rückspulung nach 

С: teneinschub zum Bandanfang (Vor- 
gang abschaltbar) ө RP-1288H vollauto- 
matischer direktgetriebener Plattenspieler 
mit Stroboskop und Magnet-Tonabnehmer 
e CP-1288H Lautsprechersystem 

e SY-288H Stereo-Baustein-Turm 
eLautsprecherfüße SY-710S sind als 
Sonderzubehör lieferbar. 























System 6600 











Em: 


System 8800 











— ; =] 
e е 





Aen | Б 


SG-IH/HB 


Stereo-Kompaktanlage im 
„Komponenten-Look’ 
ө „З in 1" Stereo-Anlage mit R 
Cassetten-Deck und 
Komponenten-Look 
kompakt in den Abme: je 
stärkerteil liefert 2 x 27/20 Watt Musik/Sinus 
leistung an 4 Ohm/1 kHz bei 0,8% Klirr 

















Mikrofoneir 

e Klangre 

e Das Empfangsteil hat einen PLL 
phase locked loop) Decoder, Muting 





Taste zum rauschfreien Abstimmen, LED 
Stereo-Anzeige und LED-Feldstärkeanze 
ist auf Reineise: 








eingemessen. D.h, bei der Verwendung von 


Reineisenbändern können sie die Vorteile 
2, besserer Frequenz 
gang und höhere Ау voll ausnutzen 
e Bis zu 10 dB besserer Signalfremd- 
spannungsabstand durch Dolby” 
Rauschunterdruckung. ө Full-Auto-Stop. 
LED-Spitzenwertanzeige. 3-stelliges Band: 
zahlwerk und Pause Taste. e Der nemen 
getnebene Plattenspieler hat einen geraden 
massearmen Tonarm. ө Die Endabschal 
tung mit Rückkehrautomatik schützt Platte 
und Magnetsysi e SY-IHS Audiorack ist 
als Sonderzubehör erhältlich. 














Stereo-Kom 
Kompakt, doch 


SG-70OH 


Stereo-Kompaktanlage mit Platten- 
spieler, Cassettenteil und MW, LW 
UKW-Stereo-Receiver 

eDer\ ar liefert 2x15/10 М 
hm.e Klang 
ch. e Das 
Empfangsteil hat MW, LW und UKW-Sterec 
e Die Senderabstimmur 


tt Mi 






















ie 
Ikopf für 
sinem speziel- 


versehen. e Sie können alle 


der aus 
jergabe und 
‚settenfach, 
L (Ашо 
ашо 

IMG Breit 





























paktanlagen 


groß im Klang 


SG-270H 
Compaktanlage mit Receiver, 


Cassettenteil und Plattenspieler 
e 2 x 32/20 Watt Musik/S 





nd durch Dolby* unter 
19. ө LED-Aussteuerungsanzeige. 
top. ө se-Taste und 
s Casseltenfach. ө Remenge- 
cher Plaltenspı 
270MG 2-Weg 
















drück! 
e Full 
gedämpft 
triebener, 










Aut 















өіѕуѕіет e CP 





echer 




















SG-170H 























SG-270H 


Stereo-CassettenDec 


RT-IOH/HB 


Stereo-Cassetten-Deck mit Front- 
bedienung 

e Auf Reineisenband eingemessen. Mit 
Dreifach-Ferrit-Löschkopf. ө Spezielle Auf- 
nahme-Entzerrung. e Metallbandwahl- 
schalter. ө Bis zu 10 dB serer Signal- 
Fremdspannungsabstand durch Dolby* 
Rauschunterdrückung. e 2-farbige 2x5 LED 
Spitzenwertanzeige ermöglicht eine де: 
naue Einstellung des Aufnahmepegels. 

e Getrennte Aufnahme- und Wie 
gabeentzerrung auch für CrO2- und 
Normalband. Extra abriebfester Permalloy 
Aufnahme/Wiedergabekopf. ө Sehr aus- 
geglichener Frequenzgang, hohe 
Dynamik und Klangneutralität, besonders 
auch bei Reineisenbändern. e Elektro 
nisch geregelter Gleichstrommbotor. ө „Full 
Auto-Stop” bei allen Transportfunktionen 
schont die Cas 
Deck-Mechanik" e 3-stelliges Bandzähl 
werk. 


RIS30H/HB 


Cassetten-Deck mit Frontbedienung 
und APSS (Automatisches Programm- 
Such-System). HiFi nach DIN 45 500 

e Auf Reineisenband eingemessen 

e Spezialköpfe, Aufnahme- und Wieder. 
gabeentzerrung und Metallbandwahl- 
schalter ermöglichen die volle Aus- 
nutzung der Qualität von Reineisen 
bändern. ə APSS (Automatisches Pro- 
gramm-Such-System) zum schnellen Auf 
finden einzelner Autnahmen. e Bis zu 

10 dB besserer Signal-Fremdspannungs 
abstand durch Dolby*-Rauschunter- 
drückung, ө 2-farbige 2x6 LED-Spitzenwert 
anzeige zum exakten Aussteuern der Auf- 
nahme. e Getrennte Aufnahme/V 
gabeentzerrung für FeCr-, Cr0>- u 
Normalband. e Besonders abriebfester 
Hart-Permalloy-Aufnahme/Wiedergabe- 
kopf. e Elektronisch geregelter Gleich- 
strommotor, „Full-Auto-Stop" Einrichtung 
wirkt bei allen Transportfunktionen und 
schont Band und Cassetten-Deck- 
Mechanik. e 3-stelliges Bandzählwerk. 


RP-I0H/HB 


Riemengetriebener halbautomatischer 
Plattenspieler 

e Gerader, massearmer, exakt ausbalan 
cierter Tonarm. ө 30 cm ausgewuchteter 
Plattenteller aus Aluminium-Spritzgruß. e 
Hochwertiges Magnetsystem. e Stufenlos 
verstellbare Staubschutzhaube. e Halb 
automatische Aufsetzhilfe, Endabschal 
tung mit Tonarmrückführung schont Platte 
und Tonabnehmer. 

































RP30H/HB 


Halbautomatischer Plattenspieler mit 
Direktantrieb. HiFi nach DIN 45 500 
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Gerader, massearmer, verwin 
genau at 
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Hochpräziser Direktantrieb mit hoher 





möglichen da: 
ollgeschwindigk 





nstellen der 
ngssteifer, 
‚sbalancierter Tonarm. e 30 cm 
jewuchteter Plattenteller aus Alu- 











bensdauer, e Stroboskop und Drehzahl- 
feinregulierui 


Auch einzeln 


minium-Spritzguß. e Hochwertiges 

Mac ystem. ө Stufenlos verstellbare 
hutzhaube. e Halbautomatische 
zhilfe und Endabschaltung mit Ton- 
armrückführung schont Platte und Abtast 
system 
















ks und Plattenspieler 


Spitzenklasse 








SC-700H 


UKW/UKW-Stereo/MW-Receiver mit 
Doppel-Cassetten-Deck 

Fast ein Tonstudio, einfach zu bedienen 
und kompakt in den Abmessungen. Mit 
dem SC-700H Doppelcassiever werden 
Wünsche wahr. Eigene Programme 
produzieren, unkompliziert überspielen 
und kopieren. Auf 2 Decks getrennt oder 
ammen aufnehmen und wi 














dem Doppeldeck von Sharp verwirklichen 
2 x 35/25 Musik/Sinusleistung 

an 4 Ohm bei einem Klirrfaktor von 0,5% 
e Getrennte Bass- und Höhenregler. 

e UKWW/UKW-Stereo/MVV-Empf: 
D-Feldstärkeanzeige und LED-UKW- 
reoan: e Dopp -Cas 

mit vielen Aufnahr 




















, gleich; 
ne Bandaufnahme und Wiec 








Aufnahme und Wiederg be Së Signal- 
Fremspannungsabstand wird dadurch bis 
zu 10 dB besser. e Reineisenbandwahl- 
schalter. e Spezial-Aufnahme/Wieder- 
gabekopf und Spezial-Löschkopf ermög: 
lichen die Benutzung von Reineisen- 















SC-700H 








ändern mit allen klanglichen Verbesse- 
ngen. e Bandsortenwahlschalter für 
und Normalband, zur optimalen 
S (Automatisches Pro- 
gramm m) in Deck | zum 
nellen Auffinden von einzelnen Titeln. 
elm schnellen Vor- und Rücklauf wird das 
Band a па stoppt bei den 
Pausen zwischen den einzelnen Titeln, 
Damit ist ein schnelles Mischen, Über- 
spielen und Wie: n von Aufnahmen 























möglich A е Wiedergabe: 
system, 


enn bei einem der beiden 
ergeben das Bandende 
erreicht wird, айе! die Wiedergabeauto- 
matik auf di dere Band um. So sind 
bis zu 2 Stunden ununterbrochener 
Wiedi е möglich. e Mit dem Doppel- 
system ist das Kopieren von 
sehr einfach. Kein Qualitätsver 
lanpassung. e One-touch- 































tem für die Aufnahme oder 
аре von 2 Bändern bietet alle 
Möglichkeiten des kreativen Mischen 
e Überblendre 
hen den Recordern. e Mikrofonan 
schluß mit Pegelregler. e Doppelte LED 
Aussteuerungsanzeige. Editor Taste für 
das Setzen von Pausen bei Deck II für 
sichere Arbeitsweise des APSS-Such- 
systems. e Ве! beiden Recordern 





















Gedämpftes Cassettenfach, 3-stelliges 
Bandzählwerk, Pausen-Taste und Full 
Auto-Stop. 


ре) ap Fels 7 = 























DieVorteile des 
Doppell-Cassettensystems 


Kinderleichtes Überspielen 

Mit dem Doppel-Deck ist das Kopieren 
von Cassetten kinderleicht. Keine An 
passungsschwierigkeiten, praktisch kein 
Qualitätsverlust, Schnell, sicher und ein- 
fach wird jede Aufnahme überspielt. 
Einfache Programmgestaltung 

Das APSS-Suchsystem, die Editor-Taste 
und die Pause-Taste machen die Pro: 
grammgestaltung problemlos. Die Reihen. 
folge bei der Wiedergabe einzelner Titel 
kann einfach geändert werden. Nicht 
gewünschte Titel sind schnell übersprun- 
gen. Ein Knopfdruck genügt 
Ununterbrochene Wiedergabe von 

2 oder mehr Cassetten 

Die Wiedergabeautomatik schaltet am 
Cassettenende von einem Recorder auf 
den anderen um. So ist eine ununter- 
brochene Wiedergabe ohne störende 
Pausen möglich. 

Aufnehmen und Mischen verschiede- 
ner Programmquellen 
Mikrofoneinblendungen sind bei gleich- 
itigem Anschluß von einem Mikrofon, 

n Bandgerät und einem Plattenspieler 
oder Radio möglich. Ein Überblendregle: 
regelt den Eingangspegel zwischen Deck | 
und Deck Il 























Anmerkung: Audio-visuelles Material kann 
Urheberrechte umfassen, die ohne Ge- 
nehmigung des Eigentümers dieser Urheber- 
rechte nicht aufgenommen werden dürfen 
Siehe die entsprechenden nationalen Gesetze. 











GF-555H 


Tragbarer Doppelrecorder mit 
UKW/UKW-Stereo/KW/MW/LW -Radio 
und APLD 


rder mit vielen Wiedergabe 
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Ри Зупте 


GF-SH/HL 


Kompakter tragbarer Cassetten- 
recorder mit UKW/UKW- 
Stereo/MW/LW PLL-Synthesizer- 
Tuner, APSS (Automatisches 
Programm-Suchsystem) und Quarzuhr 
e Vollelektronische UKW/UKW-Stereo-MW, 
LW PLL-Synthesizer-Empfänger für рга 
zisen und sauberen Empfang e Місгорго: 
cessorkontrollierter ASPM (Automatischer 
Senderspeichen) für 15 Sender (5 х UKW, 


‚er-Empfänger u. Quarzuhr 





5 x MW, 5 x LW). e LCD-Digital-Anzeige der 


Frequenz, der gespeicherten Sender, der 
ASPM-Nummer oder der Uhrzeit. e Auto 
matisches Sendersuchlauf-Abstimm- 
system. e Auf Tastendruck läuft die Auto- 


2farbige LED-Anzeige für Aufnahme- u. Batteriepegel 


matik in die gewünschte Richtung und 
stoppt beim nächsten Sender, hält für 5 
Sekunden an und läuft, wenn der Sender 
nicht gewünscht, weiter zum nächsten 
‚Sender. ө Superstereo-, Stereo-, Mono- 
wahlschalter. e Fern/Ortsempfangs 
schalter zum Anpassen an йе 
Empfangssituation. e Störunter 

drückung. e 2 x 3,2/2,5 Watt Musik/ 
Sinusleistung. e2 hochwertige 9,2 cm 
Breitbandlautsprecher. e Getrennte Laut 
stärkeregler für den linken und rechten 
Kanal. eAPSS (Automatisches Programm- 
Suchsystem) zum schnellen, schrittweisen 


Überspringen und Wiederholen von Band- 


aufnahmen, ө Einschub-Cassettensystem 


Verdecktes Bedienungsteld 


ДГ Startautomatik und automatischem 
tenauswurf oder Autoreplay. e 
Мечта рала Wahlschalter zur 
optimalen Anpassung an Reineisen- oder 
Normalband. e Zwei eingebaute Konden- 
satormikrofone mit ALC (Automatischer 
Pegelregler) und Monitorschaltung, 

ө 2 Mikrofoneingänge e 2-farbige LED- 
Aussteuerungs-/Batteriepegelanzeige 

ө Pausen-Taste. e LED-Anzeige für 
Ein/Aus, UKW-Stereo, Aufnahme, APSS 
und Abstimmung. ө LCD-Anzeige-Beleuch 
tung. e 3-stelliges Bandzählwerk. ө An- 
schluß für externe Lautsprecher, Kopf- 
hörer. e DIN-Buchse. ө Elegantes, flaches 
und formschönes Gehäuse. 



































Al] GF-8H -silber 


GF-BHL: weinrot 


GF-8H 


Stereo-Rad 


Stereo-Radiorecorder mit vielen 

















Tragbarer Radiorecorder mit APLD, 
Synthesizer-Tuner und Quarzuhr. Für 
Netz-und Batteriebetrieb 

2 x 7/6 Watt N Gu 














GF-9595HS зз 


iorecorder 
Möglichkeiten für alle Gelegenheiten 





d loop) Stereo D 
n und UKW-Muting-Schalter 
ssettenteil mit APLD (Automatischer 
Programm-Suchlauf) für das schnelle 
Auffinden von Einzelaufnahmen. 
impftes Cassettenfach, 

e Durch 1,5 р Tonkopf, bessere Wie 


Jer, 





















gabe und größerer Frequenzbereich 
e2 nstrumeni 
regler für Aufnahmepegel. Überblend- 
П regler und ALC. 


Tragbarer Radiorecorder mit APLD 

(Automatischer Programm-Suchlauf). 
Für Netz-und Batteriebetrieb. 
e 2 x 6,5/6 Watt Musik/Sinusleistung 
e ITL/OTL-Scl 


Phonovorve: 








her. e Radioteitgit L 
UKW-Stereo, KW, MW und LW® 








APLD 


BEER) GF-9494H 


Radios und Ka 


Klein im Format, groß im Klang 










GF-3800H 





















GF-1760H GF-2500H 
GEI) СЕ-2500Н Sie 
Tragbarer Radiorecorder mit UKW, Tragbarer Radiorecorder mit UKW, KW, si; V 
MW, LW. Für Netz- und Batteriebetrieb uw Lw масо EE Für E x 
ө 1,4/1 Watt Mu nusle cm ‚atterie- und Netzbetrie| Ç 
2 tung GE3S00H 





Tragbarer Radiorecorder mit 3 Wellen- 





pmatischer Pegelr 


und ALC 
ө Schaltbare Monitormöglichkeit. ө Auto- 


"A j Wiedergabe 


Stop t 












GF-8686H © 


ssettenrecorder 
Radios und Kassettenrecorder 


bereichen und APSS. Für Netz- und 
Batteriebetrieb 

tt Musik/Sinusleistung. ө 10 cm 
dlautsprecher. ө Sharp's A 








ей 
(Automatisches Programm-Sı 
Auffir 
gen. e Full-Auto- 
Ч Pause-Taste 


GF-S686H /HB 


Tragbarer Radiorecorder mit APLD 
und 4 Wellenbereichen. Für Netz- und 
Batteriebetrieb 










op Einrichtung 












Sinusleii 


mit 16 


ung 
m Ba: 





5 





SS 





|. Störunter- 
drückung. e Sharp's APLD (Automatischer 
Programm-Suchlauf) zum schnellen Auf 
finden von Einzelaufnahmen. e Reineisen, 
CrOz-, Normalwahlschalter zur optimalen 
Anpassung an die jeweilige Bandsorte. 

e Gedämptftes Cassettenfach. eEinge- < 
bauter Phonovorverstärker. Eingebautes 


Е-6080Н: silber 


Mikrofon mit ALC. e Regelbarer Mikrofon- 
pegel. ө Full-Auto-Stop-System. ө LED- 
Aussteuerungsanzeige. e Auch in braun 
erhältlich 










СЕ-6060Н/НБ 


Stereo-Radiorecorder mit APSS (Auto- 
matisches Programm-Suchsystem) 
und 4 Wellenbereichen. Für Netz- und 
Batteriebetrieb 
2 x 3,8/2,7 Watt Musik/ 
leistung. e Zwei 2-Weg 
12 cm Bass und Hornhochtöt 
regler. e LW, KW, MW, UKW, UI 
Empfang s 
Anzeige und Feinabstimmung auf KW. 
e APSS (Automatisches Programm-Such- 
system) zum schnellen, riltweisen Auf- 
finden von Aufnahrr 
band-Wahlschalter. Full-Au 
Taste. Mikrofoneii 
densatormikrofon mit ALC (Automatische 
Regelkontrolle). ө 5-poliger DIN Anschluß 
n braun erhältlich. 


nusausganç 
cher mit 
e Klang 
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== 


GF-6060H 


BOBOHB: braun-metallic 





FY-77CHS/CHN 


Elektronisches Uhrenradio mit Digital- 
anzeige und 3 Wellenbereichen 

e UKW, MW, LW-Radioteil. e Geräuschlose 
Digitalanzeige mit automatischer Hellig. 
keitsanpassung. e Sharp's „power 













sentinel" (Netzaufall wird durch blinkende 

Anzeii ngezeigt). ө Schnelleinstelltasten 
ie Uhrzeit. ө Timer mit Weck- und 

'schlaf-Alarm- und Automatikschaltung, 





Stereo-Autor 
Voller Klang und mehr Sicherhe 


RG-5750H == 


UKW, UKW-Stereo, MW, LW-Vollstereo-Autoradio Haas mk Den 
mit Cassettenteil,und Autoreverse 
(Automatische Laufrichtungsumschaltung) 


ат, na 


Ni 








RG-5750H —— 
23 


RG-5850H жолу р 


UKW, UKW-Stereo, MW, LW-Vollstereo-Autoradio = BALANCE 
mit Cassettenteil, APSS und ANSS (Soft muting) 
° A opd 7 © Степко ни ато вест 


H 5 F Bar pe Türe, 


er азе! a Ur одос << 


ВЕНЕ: B 75@ 
r 








RG-5900H 


UKW, UKW-Stereo, MW, LW-Vollstereo-Autoradio 
mit Cassettenteil, да, ANSS und ASTS 








RG-5900E 


UKW, UKW-Stereo, MW, LW-Vollstereo-Autoradio 
mit Cassettenteil, ANSS und ASTS 





IN 4 





° 





150, CP-61. CP-62. CP STEREO FULL AUTO STOP 


Stereo -Auto- 
Lautsprecher 
(Sonderzubehër) 


ek 


RG-5900E 


Срат Sior h 





CP-62: D 


CP-80: 2 Weg 





adiorecorder 
it durch Sharp Autoradiorecorder 


se RG-6550H 
Duli BALANCE 
UKW, UKW-Stereo, MW, LW-Vollstereo-Auto- 
radio mit PLL-Synthesizertuner, Micro- 
processor, LED-Frequenzanzeige, Cassetten- 
teil und APSS 
























= = h 0, CF d ү F Е С 
ЕЕ RG-6555H 
D. 
UKW, UKW-Stereo, MW, LW-Vollstereo- 
Autoradio mit PLL-Synthesizertuner, Micropro- 


cessor, LED-Freauenzanzeige, Cassettenteil, 
APSS und ARI 

















OFF / VOLUME 
Push BALANCE 


= : RG-6600H 


UKW, UKW-Stereo, MW, LW-Vollstereo-Autoradio 
mit PLL-Synthesizertuner, LCD-Frequenzan- 
zeige, ASPM (Automatischer Senderspeicher), 
automatische Abstimmung, ARI und Quarzuhr 


AUTOMATIC STATION PROGRAM MEMORY по (DIN 45 324 





ро! aspa s 
Bush STOP 1 jersuchlauf ш аш! 























Етна Fewer 


AUTOMATIC STATION PROGRAM MEMORY euer С э 
EE AD-0X 

š Га 
Stereo-Booster mit Schaltautomatik 


= z = En RG-6600E °. Se) lei 
RG-6600E Mn 


UKW, UKW-Stereo, MW, LW-Vollstereo-Autoradio 
mit PLL-Synthesizertuner, LCD-Frequenzan- 
zeige, ASPM (Automatischer Sender speicher), 


automatische Abstimmung und Quarzuhr 
D N е] 








Zubehör und Sonderteile 


Die Kleinigkeiten, 


die Geräte erst ganz perfekt machen 





im 


DA 
wus 7 


Stereo-Mikrofon 
MC-57CL für RT-10H/HB,RT-30H/HE 
S-1266H, RS-1288H, RS-12551 





JH/HB. SG-170H, SG-270t 
;F-9494H, GF 
EN 





SHARP 
|MODELNO.AD-TIAN 
САЯ ADAPTOR 


AD-113N tur GF 
AD-11AN fur GF 
AD-1ISN! , 

GF 





GF-8H/HL. GE 2900 
5Н/НВ, GF-6060H/HB, 














GF-9595H/HS. GF-555H 





MC-78 


Sprach-/Gesangs-Mikrofon 
MC-78DV fur System 10Н/НВ 


m ЗОН/НВ 
ет 5500H. 





0. VC-6300. XV-5070,C-10 


CC-64 

Auto-Batterie-Kabel 

CC-614 lur 10P 28, 
12P-41,5P-37G 


CC-615 fur 10P-35 


EW-98 


Überspiel-Adapter 
EW- 


ir GF-8H/HL 


9494H, 








Lautsprecherfüße 


SY-510S für CP 10HW 
SY-710S für CP-30HW. 
СР. Н, СР-1288Н 


IT-26Z 


Fernseh-Überwachungsanlage 
3" Vidikon und # 
поме 
hiuß, ө Kamerahalterung, 
Jeschirmte Седеп. 
п, Gegensprechein 
jurch 1 Kabelver 
г ө Anschlu 
weiterer 
ei" 










12 mm 
Monitor mit 
30 m Koaxleitur 
‚prechleitun 


30 rr 














en 





HP-40 








Kopfhörer 
HP-40 fur GF-BH/HL, GF-6060H/HB, GF-9494H, 
GF-B686H/HB, GF -9595H/HS,GF-555H 

OH, SG-270H, System 10H/HB. 
SG-IH/HE n 5500H System 5000H/H£ 
RT-1OH/HB, RT-30H/HB, SC-700} 


VCR-Cassetten 
E-60, E-120, E-180 
tur vC-6300, VC-7300, 









L-9595 


Schulter-Riemen 
L-9595 für GF-9595H/H° 





Belichtungsautomatik für den Bereich von 
bis 50.000 lux. e Automatische Monitorabschal 
tung 20 Sekunden nach dem Einscha 
ргесһапіаде. ө Mit dem zusätz 
aumschalter IT 26 SZ/IT 26 SN konnen 
n werden. ө Be 
7C-2V Kabels (Sonderzu 

ıchweite der Kamera auf 
) m erweitert werden. e Als Sonderzube 
hör ist eine hochempfindliche Kamera für den 


Bereich bis 3 Lux 























| Technische Daten 


Farb-Video-Cassettenrecorder 


Farb-Projektionsfernsehgerät 





УС-7300 


МС7700 


ХУ-5070 





















































































































































Allgemeines Emplangsbereich УНЕ Kanal 2-12 

System VHS PAL System VHS PAL System УНБ PAL System anal 21-69 

Video Aufnahme System Helcaverlahren тї 2 Helicalverlahren тїї 2 Helicalverlahren mit 2 Emplangssysi т (Вб) 
rotierenden Kopftrommeln | rotierenden Kopfirommein | rotierenden Kopttrommein ehe sem 

Video Signal ет s/w- und PAL System s/w- und РАС System s/w- und Bidrohre 3 Projektionsrönren 
Farbsignale, 625 Zeilen Farbsignale, 625 Zeilen Farbsignale, 625 Zeilen on terre 

Magneibandbreite 12.7 mm 127 тт 

SE Ser See See Ausganoslastung on |SW Mao 

Max Aufnahmezeit 180 Min, тїї Sharp E180 180 Min, mit Sharp E-180 180 Min. mit Sharp E-180 Lautsprecher 16 ст dynamisch 

Video Cassette Video Cassette Video Cassette Halbleiter 30 105, 108 Transistoren, 

Emplangsbereich VHE Kanal 2-12 УНЕ Kanal 2-12 УНЕ Kanal 2-12 93 Dioden 
UHF Kanal 21-89 UHF Kanal 21-69 UHF Kanal 21-69 Netzspannung 220 V/50 Hz 

ern Кага! 30-38ensıeiban __|ana130-28einsteiwan _|wana'0-38einsteitan | |Nenneisungsaumenme — ow 

Video-Teil Anschlüsse Меола Ausgang, Ener 

Engang TDVss/750hm WEE 10Vs37750hm E 

Ausgang Sne 1055/75 Опт 10 V s-s/75 Ohm DIN-Lautsprecherausgang 

Signal-Fremdspannungsai 2508 4508 Gees CSS 

Honzontalauflasung Farbe: mehr als 249 Zeien — | Normaleinstellung Normaleinstellung 75 Ohm DIN-Koaxialbuchse 
s/w: mehr als 270 Zeilen mehr als 250 Zeilen mehr als 250 Zeilen Pan) EE 

Audioteil ` mit Schirm 

Engang Mikrolon -7098/600 Опт | Mikrofon -70 dB/600 C Mikrolon -70 dB/600 Опт 830 (B) х 799 (H) х 645 M) mm 

20 dB/10 к Ohm Line -20 dB/10 k Ohm Line -20 68/10 k Ohm Gre CC 

Ausgang 5.dB/1 kOhm Line 508 Опе 598 - 

Signal-Fremdspannungsabst. | besser als 42 dB besser als 40 dB besser als 40 dB епос EES 

Frequenzgang 70-80001 70-8.000 Hz 

Netzspannung 220 \/50 Hz 220 V/50 Hz 

Leistungsaumahme 39 W Netz (par engeschalleter | 45 W Netz 65 W Netz (Kamera m Bet 





matik! 





Abmessungen (ca) 


485 (В) «167 (н) x 403 (T| mm | 450 B) x 





0 (В) 16509) x 








Gewicht (ca) 


14 


Ta5ka 





Zubehör 


Koaxıalkabel, Netzeitung, E-30 Vidi 





2 St- UM З, Staubhaube 





B: Koaxalkabel 





Koanalkaı 
E-30 Videocassette 








Sonderzubehör 


Video-Casseiten Video-Cassetten 
Е-60,Е 120,Е 180 E-60,E 120,Е 180 


Video-Gassetten 
E-60, E 120, E 180 






































Farb-Fernsehgeräte 





С-Ю20 


CHB 


CH 





095 





Fernsehteil 





Emptangssystem 


СОН PAL Мот (BG) GCIR PAL Norm (B.G) 





A PAL Norm (B.G) 


CCIR PAL Norm BG) 





IR PAL Norm (BG) 





Empfangsberich 


-12, UHF 21 


УНЕ Kanal 2-12, UHF 21-68 








УНЕ Kanal 2-12, UHF 21-68 





УНЕ Капа! 2-12, UHF 21-69 


УНЕ Kanal 2-12, UHF 21-69 





Bildröhre 


76° Ablenkung 


76° Ablenkung 


90° Ablenkung 


90° Ablenkung 


90° Ablenkung 





Bildschimgröße 








254 em „Linyiron Plus’ 25.4 cm „Linyiron Plus”, 


black 





e! 


36 cm ,Linytron Plus” 
black Stripe’ 


36 ст „Linyiron Plus 
black Stri 





51 ст „Linytron Plus’ 
Баск strip 








Fernbedienung 


Infrarot 12 Funktionen 





Infrarot 27 Funktx 








Radioteil 








Empfangsbereicl 


UKW 87,6-108 MHz, MW 520- 
1820 kHz, LW 150-285 kHz 













































































Cassettenteil > 

Spuren 2-Spur, mono/stereo 

Bandgeschwindigkeit 3,75 cm/sek = = 

Signal-Fremaspannungsabsı DES = = = 
jeichlaufschwankungen +0,35% DIN 45511) - - 

Frequenzgang Normalband 9090001 = = = 

Allgemeines, 

Spannungsversorgung 220V, 50 Hz 220V, 50Hz 220 V, 50 Hz 220 V, 50 Hz 

12 v Gieichtrom 12 V бес 
Nennleistungsauinahme 65W Netz SCH 70W 85 W 
eichspannung 49 W (bei 12 V Gleichspannung) 
Lautsprecher Jynamisch 10cm 10 cm @ dynamisch 10 cm Ø dynamisch 10ст@ дуп 
Ausgangsie] 15W Max 15 W (Мах) ZW Max) 



























MW/LW: Eerritantenr 











Halbiener 38 Transistoren 6105, 23 Transistoren 11105, 37 Transistoren 1910, 52 Transistoren 
Dioden 52 Diodi 80 Dioden 80 Dioden 
Antennen Teleskonantenne TV (UHFIVHF/URW: Teleskop. | Teleskopantenne EES 
75 axialbuchse | antenne Ohm DIN Koaxialbuchse Ohm DIN Koaxialbuchse [|75 Ohm DIN Koaxialbuchse 
5 Ohm DIN Koaxialbuchse 





Audio-Eingänge 


Mikrofoneingang 





Audio-Ausgange 











ge Anschlüsse 


DIN-Aufnahme/Wiedergabe 
buchse, Mikroloneingang, 
Batteneanschluß (12 V 

Fernbedten 














Abmessungen (ca) 





289 (В) x 277 (Н) x 334 (T mm 


465 (B) x 338 (Н) x 360 (Т) mm 


465 (В) x 338 (н) x 360 (Т) mm 


599 (B) x410 (H) x 461 (Т) тт 


























XCBC-108; 














Gewicht (ca) 2ко DEI 125 215 ка 
Zubehör Loschstecker Infrarot Fernbedienung Infrarot Fernbedienung 
Sonderzubehor Auicbafteneanschlußkabeı |- = = 
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SIW-Fernsehgeräte mit Radio-Cassetten-Recorder 





5P37G 


10P-28 


10Р-35 





Fernsehteil 





Empfangssystem 


ССН ТУ Standard (85) 


GOIR TV Standard BG 


CCIR-TV Standard (BG. 





Emptangsbereich 


VHF Kanal 2-12, UHF Kanal 21-69 


VHF Kanal 2-12. UHF Kanal 21-69 





VHF Kanal 2-12, UHF Kanal 21-69 











Bidrohre 138 cm (5°), 70° Ablenkung 25.4. cm 110), 90° Ablenkung [254 от 007 90° Ablenkung 

Radioteil 

Empfangsbereiche UKW 87 6-108 MHz, MW 520-1620 KHZ UKW 876-108 MHz, MW 520-1.620 kHz UKW 878-108 MHz. MW 520-1620 кнг 
LW 150-285 kHz LW 150-285 kH LW 150-285 kHz 











Cassettentei 





























Spuren 4-Spun 2 Kar Zeg 4-Spur, 2 Kanal 
Banageschwindigkeit 4,75 cm/sek Scm/sek 475 cm/sek 
Signal-Fremdspannungsabstand 50 ав 2098 5008 
Gieichlaufsehwankungen 0,35% DIN 45 510 0,35% (DIN 45511 0.35% (DIN 45 51) 







































Frequenzgang jormalband 50- 12.000 Hz Normalband 50-9000 Hz 50-1200 Hz 
Chromband 50- 14 000 Hz -14000 Hz 
Allgemeines 
Stromversorgung 220 V. 50 Нг Netzsp.. 12 V Gleichsp, (ext 720V, S0 Hz Neizspann, 20 V, 50 Hz Netzspannung, 
V Ġleichsp. (Вай ECH 20 x 1 12 V Gleichspannung (extern) 12V Gleichspann 
Leistungsaufnahme 55 W Netzspannum 
27 W Gieichspannu 








Lautsprecher 





x 16cm Tieton- 2 x5 cm Hochtoniautsi 











12cm Ø dynamisch х2 























Ferntantenne, 


300 Ohm UKW Antennenanschluß 





Ferritantenne 





Ausgangleistung 2 x 6.2 W Musikleistung [DIN 45 324) FAW Musikleist. (Radio) -2,7W(TVXDINA45 324) | 2 x 3 W Musikleistung (DIN 45 324) 

2 x 35 W Sinusleistung (DIN 45 324) 1.5 W Sinusieistung (DIN 45 324) 2 x 2 8 W Sinusleistung (DIN 45 324) 
Halbleiter 5105, 36 Transistoren, 40 Dioden 25 Transistoren, 32 Dioden Se 56 Transistoren, 27 Dioden 
Antennen TV (UHF/VHH/URW Teleskopantenne TV (UHF/VHF)/UKW Teleskopantenne TV (UHF/VHF/URW Teleskopantenne 

TV (UHF/VHR) 75 Опт DIN Koanitabuchse TV (UHF/VHF) 75 Ohm DIN Koaxialbuchse, TV (UHF/VHF) 75 Ohm DIN Coaxialbuchse 





Ferntantenne 





Audio Eingänge 


2 x Mikrofon, Mixing Mikrolone, 
Phono mag 





Mikrolonanschluß 


Zx Mikrot 

















Masseanschluß für Phono, Fernbedienung 








2V Anschluß 





Audio Ausgänge Exem Lautsprecher Kopthor Onmore: 2 DIN-Lautsprecherbuchsen 
Sonstige Anschlüsse Gleich- und Wechselspannung, Mikrofonfernbedienung, DIN-Aufnanme/Wiedergabebuchse 
DIN-Aufnahrme/Wiederganebuchse DIN-Aufnahme/Wiec Mikrofonfernbedhenung 

















"Abmessungen (ca) 602 (8) x337 (н) x223 Ту mm 513 (В x 242 (Н) x 24 583 (В) x 295 (Н) x 253 (T| тт 
Gewicht (ca) 106kg ag Элка 
Zubehör Demo-Cassette, Netzkabe) öschstecker Blinastecker x 





Sonderzubehör 


Autobattenieanschlußkabel (00-614) 
Stereomikrofon MC-57 





Autobalteneanschlußkabel CC SA 





Autobattenganschlußkabel (CC-615) 
lereomikrolon MC-57 CL 














HiFi-Stereo-Componenten 








System ЮН/НВ 





‚stem ЗОН/НВ 


System 6600 





Verstärkerteil 


SA-WH/HB (Receiver) 


SM30H/HB 


SM-1266H 





Musikleistung 


2x27 W.an 4 Ohm, 0,8% Кітаког 


2x 58 W. an 4 Ohm, 08% Kin 





2x 50 W. an 4 Ohm, 05% Kirtaktor 





Sinusleistung 
(Beide Kanäle in Betrieb, 1 kHz) 


2 x 20 W. an 4 Ohm, 0,8% Klirrlaktor 


2 x 33 W. an 4 Ohm. 08% Кїнтїактог 


2 x 35 W. an 4 Ohm, 0,5% Klirmtaktor 








Tuner, Aux, Band (+3 dB) 


10 H2-45 kHz 


20 Hz-45 kHz 


Kimaktor ES 08% 08% 05% 
208 0.03% 01 0,09% 
Frequenzgang Phono Abweichung von der НАА Ките +1,5 dB Abweichung von der RIAA-Kurve +1 dB Abweichung von der RIAA Kurve +1,5 dB 


15 Hz-35 kHz 





















































Dämpfungstaktor (1 kHz, 4 Ohm) 15 15 25 
Phonoübersteuerungstestigkeit (1 KHZ) ту АМ) E0 mV RMS) 120 mV AMS) 
Kiangregier Bass (100 Hz) DIE 1818 Era 
Höhen (10 kHz +1048 +8 dB +908 
Gehömennge Бе 100 Hz ES F608 +a dB 
Lautstärke bei 10 kHz - +498 BEZ 
Eingangs- Phono з ту/56 кОпт, 100 р! 35 mV/A7 kOhm. 100 pf 3mV/a7 kOhm, 250 
enptindlichkeit/ Tuner/Aux 150 mV/23 kOhm 220 mv/a7 kOhm 150 mv/47 kOhm 
Impedanz Band (DIN) 150 mv/23 kOhm 220 mV/47 kOhm 150 mV/47 kOhm (Band 1, Вапа 
Mikrofon 2 mw10kOhm 3 ту/47 kOhm 1 mv/10 kOhm 
Ausgänge PegeVImpedanz Lautsprecher 3-160hm RS 4-16.0hm 
Band (DIN) 50 mV/100 kOnm 40 тУ/100 kOhm 30 тУ/100 kOnm (Band 1, Вала 2) 
Kopfhörer ВОһт 8Опт 80nm 
Ausgang 
Netzspannung 11072207240 V. 50/60 Hz 110/220/240 V, 50/60 Hz 
Nemnleistungsaufnahme 200 W 220 230W (220V) 
Abmessungen = 430 В) «97 (Н) x 236 m mm 330 W) x 145 H) x 352 (Т) mm 
Сено 479 EE 





Farbe der Frontplatte 


5М-30 Н silber SM 20-HB: braun-metallie 


braun-metallie 
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Farb-Fernseh-Camera 





2P-41 


Kerg 





XC35G 





Technische Daten 





TOR TV Standard (B.G) 


Optik 


Einträgerfrequenz, Multiplex-Syst. 


3-Elektrodenröhre 





УНЕ Kanal 2-12, UHF Kanal 21-69 


Aufnahmeröhre 


17 mm (2737 Vidicon 


25 mm (17) Vidicon 





31 cm 12°), 90° Ablenkung 


Video-Ausgang 





PAL-System RY. BY. 10V p-p/75 Ohm 


PAL-System R Y. BY, 10 V p-p/75 Опт 











Abias 





625 Zeilen, 2:1 Zeilensprung — 
Abtastung 


625 Zeilen, 2:1 Zeilensprung — 
Abtastung 








11,4 Auto Ins, 6-tach 





118,64 





п Zoom (19-96 mm), manuell 







































Objektivanschtuß Test С” Anschluß 
Aufösung horizonta 250 Zeilen 230 Zellen 

Vertikal 00 Zeilen 300 Zeilen 
Sign sabsıanı 5 dB bei Standard-Bedi 20 dB bei Standard-Bedienung 





Standard Lichtwert 


2500 Lux 14, 3200°K 


2500 Lux, 14, 5100°K 















































8 ст Ø dynamisch 








usikleistung 














= Mindest Lichtwert 100005114 100 Lux t18 
Eingebautes Mikrofon, Elektrei-Kondensatormikrofon Elektret-Kondensatormikrofe 
NF-Ausgang 20.48 20 dB/1 kOhm 
220 V Netzspannung, 50 Н, Suche optisch 1,5" eleklronisch, 
E Spannungsversorgung terie ode Gleichspannung aus Batterie oder 
> W Netzspannung (221 Netzadapter 220 V/50 Hz 








Abmessungen (ca 








163 (B) x 288 (H) x 336 (T) mm 
псі Sucher und Objektiv 





Эв (B) x 264 (H) mm 


177 (B) x171 (H) mm 























Вапепвапзспіов 























58 mm 
2105, 13 Transistoren, 19 Dioden 104 (B) x_81 (H) x 160 T) mm ) X 160 (H) x 81 Mmm 
TV (UHF/VHF)/Teleskopantenne Netto-Gewi Kamera } Incl. Ramerakatiel) б x Zoom-Objektiv, Sucher 
TV (UHF/VHR) 75 Ohm DIN Koaxalbuchse er 
Zubehör Netzadapter Verbindungskabel 6 х Zoom Objekiv, elektronischer Sucher, 
Netzadapter Verbindungskabel 
Sonderzubehör Kamera Verlängerungskabel (10 m) Kamera Verlängerungskabel (10 m) 
Опт 











406 (В) х 300 (H) х 299 (T) mm 





69kg 








Autobatteieanschlußkabel (CC 614 


























System 8800 


System 5500H 


System 5000Н/НВ 


Doppel-Cassetten- 
Receiver 








SM-1255H 


SA-1250H/HB 


SC700H 





2x 70W, an 4 Ohm, 0,5% Klmaktor 





x 32.W, an 4 Ohm, 0,8% Krrlak 


W. an 4 Ohm, 0,8% Klirfaktor 


2 к 35 W, an 4 Ohm, 0,5% Klimaktor 








2 x 45 W, an 4 Ohm, 0,5% Kiir 


2 x 22, W an 4 Опт, 0,8% Кітакюг 


W. ап 4 Ohm, 08% Kirrtaktor 


2 x25 W,an 4 Ohm, 0,5% Klimlaktor 





008% 


08 
0.08% 


05 
009° 





Abweichung von der RIAA-Kurve +1 








Abweichung von der RIAA-Kurve +1,0 dB 





Abweichung von der RIAA-Kurve +1,5 dB 





























15 Hz—35 khz. z -25 k 20 Hz-25 kHz, 
30 mV (AMS) 80 mV ARMS 00 mV (RMS) 100 mV (RMS) 
EES E dB ES? EES 
908 dB, -9 dB +9 ав +908 
+8 ав +608 ER +808 
+4 dB +408 








3 mv/47 kOhm, 250 pf 





25 mV/47 kOhm 











mV/47 kOhm, 100 pi 





Зт\/47 kOhrn, 250 pF 








BOhm 


jh 
00 mV/100 kOhm 











150 mV/47 kOhm 200 mV/47 kOhm, 100 pf 200 mV/47 kOhm 150 mV/47 kOhm 
150 тУ/47 kOhm 150 mv/47 kOhm (Band 1/Band 2) 
1 mV/10 копт ' oc Ohm 1 mv/10 kOhm 

16 Ohm 4-16Onm 4-16 Оһт 
30 mV/100 kOhm 30 mV/100 kOhm 


BOhm 





10/220/240 V. 50/60 н: 





220 V. 50/60 Hz 





240 W (220V) 


160 W (220 V 








430 (В) x 145 (Н) x 352 (D) 


430 (В) x 170 (Н) x 99 (T) mm 





PG 


EE 





braun-melallic 


D: 





me 
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Tuner 


System ЮН/НВ 


System ЗОН/НВ 


System 6600 












































Tunerteil ЅАЛОН/НВ (Receiver) ST30H/HB RS-1266H (Tur 
UKW Teil 

Emplangsbereich 576-108 Mz SCENE SE 
Eingangsempindienkei (mono) [DIN AORHz 

Hub, Slonal!Fremdspannungsabstand 26 98)_| 2.0 uV 20w 18w 
Eingangsemfpindienkait stereo) DIN (40 kriz 

Hub, Signal Fremdspannungsabstand 46 08) Le au so uv 
Signa-Fremdspannungsabsland mono) 5 65 ав SS 
Trennschäre (E300 kHz 40 kHz HUDI 1008 ай Б 40 В 
Gesamtkimfaktor Mono 05 0, 05% 

Ee 99 0 Ja 
Gieichwellenselekten 2008 2008 E 
Übersprechgamtung Т кН 308 DES 308 
Piottonunterdrückung 3008 EE DES 





MW/LW Teil 






































Emptangsbereich Wé 520-1620 KM 520-1620 kriz 
iW 150-370 kHz 50-370 kHz 
Eingangsempindlienkei MW 370 ну (Signal Fremdsp-absi 20.08. 1.000 кн) | 350 ру (Signal Fremdsp-abst. 20.dB, 1.000 кнг) | 350 рУ (Signal-Fremdsp-abst. 20 dB. 1.000 kHz) 
Dé 370 uV (Signal-Fremdsp.-adst 10 dB 22 WV (Signal-Fremdsp.abei 10 dB 220 kHz) | 350 ру (Signal-Fremdsp -abst 10 dB 220 kr 
Allgemeines 
Netzspannung 1107220/240 V, 50/60 Hz Gleichstrom vom SM - 30 HHE 





Nennleistungsaufnahme 


160 W 220V) 











Abmess 





ngen 





Ну х253 П) mm 





390 (В) x 125 


#30 (B) x 97 (Н) x 236 (Т) mm 





Gewicht 


ES 





26kg 





Farbe der Frontplatte 


H silber, HB: бташп metaliic 


Hisilber HB braun-metallic 





Zubehor 


UKW Antenne 


UKW Antenne 








Cassetten-Recorderteil 


КТЮН/НВ 


КТЗОН/НВ 


RS-1266H (Tuner-Deck) 





Anıneb 


elektronisch geregelter 
Gleichstrammotor 


@lektronisch geregelter 
chstrommotor 








ranisch geregelte 
Gieichstrammoteren 





Kopfbestuckung Aufnahme/Wiedergabe 


Löschen 


Permalloy 
Ferrit 


Hart Permalloy 


Нап Permallo, 
rem 








Frequenzgang Nomalband 
Chromband 
Ferrochromband 


Reineisendang 


20-12.000 нг DIN 45 511) 
40-14.000 Hz (DIN 45 511) 


40-15000 нг (DIN 45 511 


40- 12.500 Hz (DIN 45 500) 
40-14000 Hz 





40- 12500 Hz (DIN 45 500) 
40- 14 000 Hz (DIN 45 500) 
40- 15 000 Hz (DIN 45 500) 
























































Signal-Fremdspannungsabstand mi! Dolby | 62 dB uber 5000 Hz 52 dB uber 5000 Hz 
ohne Dolby [|5298 52 dB 

Gieichiaut- (DIN Wiedergabe) 20.17% +01 
schwankungen (DIN Aufnanme/Wiedergabe) | +025% +020% 

muer 009% 005% 
"Aufnahmesystem Wechselstrom Vormagnetisierung (105 кїч Wechselstrom Vor Wechselstrom Vormagnetisierung (80 kHz 
Löschsystem Wechselstrom (105 kHz Wechselstrom (85 КН. Wechselstrom (BO kHz 
Eingangs Mikrofor 02 mV/68 kOhm 0.28 mv/68 KON 
empfindlichkeit/ Line-in 50 mv/58 kOnm 1 mv/80 kOhm 
Impedanz ‚Aufnahme/Wiedergabe (DIN) | 02 mV/68 kOhm 0,28 mw/6.8 kOhm 
AusgangspegeV/ Line-out 550 mV/50 kOhm 580 mV/S0 КОРТ Е 
Impedanz ‚Aufnahme/Wiedergabe (DIN) | 550 mV/50 kOhm 483 mV/50 kOhm 

Koptnörer 40 mv/B Опт 89 mv/8 Ohm = 
APSS/APLD ren APSS APSS 
‚Allgemeines 
Spannung 1107220/240 V. 50/60 Hz Netz 1072207240 V. 50/60 Hz М Gleichstrom vom SM-1266 М 





Nennleistungsaufnahme 


13W (220 уу 


OW (220 Уу 





Abmessungen 


390 (В) x 125 (H) x 226 IM mm 


430 (B) x 140 Mix 231 (T) mr 


430 (В) x 140 (+) x 410 (Ti mm 



























































Geweht Зако FIT] Така 
Farbe der Frontplatte H siber HB metalıc-braun H silber HB: metallc-braun metalic -braun 
Zubehör DIN-Überspieikabel DIN-Überspielkabel URW-Antenne. DIN-UDe 
Lautsprecher CP-OHW CP30HW CP-1266H 
Тур 2 Weg. Baßrefioxlautsprecherbox 2 Weg, Baßreflexlautsprecherbor. 3 Weg, Baßrellenlauisprecherbox 
Impedanz 4 Опт 4 Опт Опт 
Ташзргеспет _Tiefton 151 mm Konus 188 тт Kor 191 тт Kon 
Mitleton z - 93 mm Konus 
Hochton 50 mm Konus 60 mm Konus 25 mm Kalotte 
Frequenzgang DIN 45 500) 38-22 002 30-22002 302200092 
Musikbelastbarkeit (DIN 45 500) 40% 75W 75W 
Sinusbelastbarkeit (DIN 45 573) E 45W EY] 
Fronibespannung abnehmbar nen nem a 
Abmessungen 255 (В) х 450 HI x 194 IM mm 300 (В) x 500 (Н) x 250 (mm 300 (B) x 500 (Н) x 250 (T) mm 
Сено 53kg EI EE 
Gehausetarbe Walnußdekor Walnußdekor braun 








Audioregal 


SY-OHW 


SY30HW 


SY-1288H 
































Abmessungen 433 (B) x 804 (н) х 365 (Т mm 470 (В) х 931 (Н) х 370 Т) mm 492 (В) «941 (Н) x 380 (Т) mm 
Farbe Walnußgekor Wainußdekor meiallıc-braun 
= = 
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System 8800 


System 5500 


System 5000H/HB 


SC-00H 





RS-1288H (Tuner-Deck) 


RS-1255H (Iuner-Deck) 


SC-1250H/HB (Cassiever) 



































B7.6-108 MHZ 876-108 MHz 876-108 MHZ 876-108 MHz 
тву 18 V 20 V 18W 
50 nV E 50 ну 50 ру 
56 В 63 dB 6008 6508 
SES 35 dB 5098 5598 
02: 03 04% 
04% 055 05% 
1538 EES 1908 
45 08 37 dB 36 98 
GES 3018 EES 2028 








520-1620 kHz 
150-370 kHz 


520-1620 kHz 


20-1.620 kHz 
50-370 kHz 





520-1,620 kHz 








350 pV (Signal-Fremdsp.abst. 20 dB) 
350 pV (Signal-Fremdsp.-abst. 10 dB 2; 


Ep 
EH 





350 pV (Signal-Fremdsp-abst 20 dB, 1.000 kHz 


350 pV (Signal Fremdsp-abst, 20 dB, 1.000 кН; 
350 uV (Signal-Fremdsp.-abst. 10 dB 220 КН; 












350 pV (Signal-Fremdsp-abst. 20 dB, 


000 kHz) 





























RS-1255H (Tuner-Deck) 


$С-1250Н/НВ (Cassiever) 








2 elektronisch geregelte 








elektronisch geregelter 
Gleichstrommotor 





Han Permalloy 


Hart Permalloy 


Нап Permalloy 


Hart Permalloy (Deck 1 + 2) 



















































































Рет! Ferit Ferrit Ferrit (Deck 2) 
40- 12.500 Hz (DIN 45 500) 30- 13.000 Hz (DIN 45 500) 40- 13.000 Hz (DIN 45 500) 40-12500 Hz (DIN 45 500) 
40- 14,500 Hz (DIN 45 500) 40-14 000 Hz (DIN 45 500) 40-14.000 Hz (DIN 45 500) 40-14.000-Hz (DIN 45 500) 
40- 14.000 Hz (DIN 45 500) = 
40-15000Н2 (DIN 45 500) 40-15000Н2 (DIN 45 500) 40-15000 Hz (DIN 45 500) 
66 08 uber 5000 60 dB über 5.000 Hz 60 dB über 5.000 Hz 62 dB über 5.000 Hz 
56 50: 50 ES 
010% +013, +0,14 15 
+015% +0,18 +02% ` 
0.05% 0.06% 007% 
Wechselstrom Vormagneln Bor Istrom Vormagnalisierung (85 КН} Wechselstrom Vormagneiisierung (85 КН Wechselstrom-Vormagnetisierung (85 kHz 
Wechselstrom (80 k m (85 kHz) Wechselstrom (85 kHz) Wechselstrom (83 КН. 
APLD APSS APSS (Band 1) 
Gleichstrom vom SM-1288H Gleichstrom vom SM-1255H 20/240 V, 50/60 110/2 











150 W (220ү 


ШЕЛ 

















430 (В) x 140 (H) x 410 (Т) mm Б) x 170 (H) x 99 (T) mm 230 (B) x 305 (Н) x 98 (T) mm 525 (B) x 160 (H) x 300 (Т) mm 
EE 50kg "e 10kg 
braun merallic-braun Hi silber, HB: metallic-braun melallc-braun 











UKW Antenne 


| URW Antenne 


UKW Antenne 


UKW Antenne 








CP-1288H 


CP-1355] 


CP-1250H/HB 





3 Weg, geschlossen 


2 Weg, Baßreflexlautsprecher 


2 Weg, geschlossen 








Dem 


а Ohm 


Ohm 





91 mm Konus 
37 mm Kalotte 
25 mm Kalotte 


160 mm Konus 


Bomm 





100 mm Konus 


50 mm Konus 
































35-2500 Н 55-2000 CE 
0 аЛ w 

Seu Se e 

ЕЕЕ ЕЕЕ 

Së 5219 li 











SY-1288H 





492 (B) «941 (н) x 380 (Т) mm 








metalic-braun 
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Plattenspieler 


System ЮН/НВ 


System 301 /HB 


System 6600 


System 8500 





КР-ЮН/НВ 


КРЗОН/НВ 


RP-1266H 


RP-1285H 














Тур halbautomatisch halbautomatısch halbautomatisch vollautomatisch 
Antnebssystern Riemenantneb Direktantneb Riemenanıneb Direktanneb 
Motor jee Synchranmator Servogeregelter Gleichstrommator _|servogeregelter Gleichsirommotor — | servogeregelter Gleichstrommotor 








Geschmndigkeiten 


33-173, 45 Орт 


33-173, 45 Орт 


33-173,45 Орт 


33-173.45 Орт 





Plattenteller 


30 cm ©, Aluspritzguß 


30 cm 0 Aluspmtzguß 


30 ст Ø. Aluspntzguß, 


30 cm O,Aluspntzguß 



























































Gleichiaufschwankungen +0.15% DIN 45507) +0.06% (DIN 45507) 4009% (DIN 45 50, 2006% [DIN 45 507) 
Rumpelremospannungsabstand — [608 DIN в”) 60 ав DIN E 55 0B DNB 50 ав [DIN E 

Tonarm 

Тур statisch Sta? statisch ausbalancıen statisch ausbalancıer, gerade Statisch ausbalanciert.g} 
Eifekive Länge 215 тт 35 тт тт 215 mm 
Tonabnehmer 

Тур Magnetsystem Magneisystem Magneisystem Magnetsystem 
Frequenzgang 20-20.000 Hz 20-20.000 Hz 29-20.000 Hz 20-20.000 Hz 
Ausgangsspannung, EC эту зту EES 

Allgemeines 

Spannung 1107220/240 V. 50/60 Hz 1107220/240 V. 50/60 Hz 1107220/240 V. 50/60 нт 1107220/240 V. 50Hz 



































































































































Nenniestungsauinahme TOW (220) AW 220V) AW 2207) TOW 220V) 
Abmessungen TEES 330 В) x 125 Н) x370 Тут 430 (В) x 112 (Н) х 370 M mm 430 В) к ї12(Н) 2370 T mm 
Gewicht T” 5kg Su 
Farbe der Zarge THB braun-melalıc Haten braun- me braun meta braun met 
Zubehör jeadapter Singeladapıe Singleadapter Singleadaprer 
Auto-Lautsprecher CP-61 CP-02 CP-s0 CP-150 
Se 1 Weg geschie T Weg Türauisprecher I Weg 
Impadanz Dee Опт Опт 
Lautsprecher 
Tieton 78 mm Breitband 120 mm Breitband 
Hachton 
Frequenzgang 85-1400 H7 60-2200 Hz 130-12 000 Hz 
Mus kbelastbarken DIN 45 500) 30W Bw 
Sinusbeiasibarken [DIN 45 573) OW aW 
Abmessungen Taena (Мук 110 Ттт EIER [191 (Ву х 11900 х 10 Ту mm 174 Ву x 92 x 142 (Ti mm 
Gewcht 5009 15008 4009 
ч -Fei -Überw-Anla Bedienungselemente 
Booster 'W-Fernseh-Überw-Anlage Beete Köntıasiregk 
7 m Gegensprechschälter, 
AD-20X 11267 Heilgkeitsregier 
Netzschaller. 
Ausgangsleistung (ап 4 Ohm] | Махта! 2 x25 W Kamera EE eng 
BT рм as aga EE — Beretschaftsschate 





Übertragungsbereich (+ 3 В) 


10-50000 Hz 











Lautstärkeregler der 
Gegensprechanlage 























аш! Tastendruck 














160 





SS 








aut der Ru: 














5 ст Ø, wassergeschutzt 














Eege 03% Бег! kHz Aufnahmeröhre 2/3° - Einzelvisicon 
Anschlüsse Lautsprecher KabeV/BL Mindest Lichtwert 20 Lux Gegensprechanlage 
Stromlenung/Buchse Махта! Lichiwen 50000149 prechsystem 
Spannungsversorgung Gleichspannung 12 V Auto Video Ausgangssignal 0.65.4025 755 Ausgangsieis! 
batterie, Minus an Masse ALG Bereich 50-50.000 Lux Lautstärkeregler 
Abmessungen 170 (8) «50 (Н) х97 M mm Mindest Objektenifemung |05 m Lautsprecher 
Gewent 7009 Arbeitstemperatur DEES 
Zubenor Ersatzsicherung, Deeg TANE, 











Uhrenradio 


Gewich! 











Stromversorgung 


über Monitor 










































































































































































DC Ha H — 
== Bidschim EH 
Emplangsbereich UKW [876-108 Mhz as 77 
MW [520-1620 kHz Peer aee EER 
LW | 150-285 kHz ERDE оа 
(Abtastung 15625 Hz, 50 Hz Bild m 
Uhr. Zeilensprungabtastung (2 
Anzeige 24 Stunden Ben 450 Zeilen 
Timer 1a Konwası-Kontroi.Berecn | 1048 
Wecker ja Ausgangsleistung (Ton) 160 mW 
Schlummerautomatik ја — [= 
dees Netzspannung 220V. ®їО%,50Нг 
Ausgangskeistung 800 mW (тах) Nennleistungsaumanme ` | 13W (Stellung „stand by") 
Lautsprecher В ст Brenband EE 
W (bei Betrieb) +20% 
Anschlüsse MW/LW-Antenne DIN) 
URW-Antenne (DIN) Arbenstemperatur BEE 
е! Temperaturen unter 0° C 
Ausgang Ohrhörer muß die Anlage in „stand by 
Netzspannung 1107220/240 V, 50/60 Hz oder in Betneb sein 
Nennleistungsaumahme | 3 W 1220 V Wechselstrom) Abmessungen 340 B) х 205 (ч) х 234 M mm 
Abmessungen З1& (В х98(н) х172 Ттт | [бемот тка 
Сенен 15% Genäuse Metallgehäusemit 
g Kunststotrontpiatte 
Genauselarbe CHS siiber CHN braun 
Zoe Окуу Antenne, Onrmörer 
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HiFi-Stereo-Kompakt-Anlagen 





SGAH/HB 


SG-POH 





»270H 








Verstärkert 











Musikleistung 


4 Ohm, 0,8% Klimfaktor 


x 15 Wan 4Ohm 


2x32WandOhm 





Sinusteistung 
(beide Kanale In Betrieb 1 kHz) 





20 W an 4 Ohm. 0,8% Klirrtaktor 





RER 


2x 20Wan4Ohm 











Aux (+3 dB) 30-25.000 Hz = 
Bass (100 Hz) +1098 DEER 
Höhen (10 kHz) +1098 21098, 





emphndlichkeit 
Aux 








1 mW/10 kOhm 








































































































































































ngsmpedanz Lautsprecher а Опт 

Коріпбе Bom 
Empfangsteil 

UKW 876-108 МН 876-108 MHz 

1,620 kHz 
50-370 kHz 
Engage J uV (40 kHz Hub, Sign /Fremd abst, PB dB) | 5 ну (40 kHz Hub, Sign/Fremd-abst 26 dB) [2,5 ну (40 kHz Hub, Sign/Fremd.abst. 26 dB) 
empfindhichkeit 300 Мт 300 рут 400 ут 
250 Мт ere Eau? 

Eingangsomphindlichke 
40 kHz Hub, 46 dB (топо) Su ооуу 55 V 
Эдпайгетазраппипдаб<!апа UKW mono) | 65 d8 5298 5008 
Gesamtkirlaktor UKW (mono) 07 05 05% 
Trennschärfe UKW &300 кнг, 40 кн; Hub) — |40 dB 5008 
Übersprechdämpfung EES 36 ав 
Cassettenteil 
Motor geregeltar Gleichstrommator elektronis elter Gleichstrommolor kironisch geregelter Gleichstrommolor 
Koplbestuckung __Aulnahme/Wiedergabe Нап Perm 

Löschen Рет! 
Frequenzgang Бапа 50-12000 Hz DIN 45 511 50-0000 (М 45 511 

тапа онг (DIN 
neisenband O Hz (DIN 45 511 55-11500 Hz DIN 45511 50-14000 Hz (DIN 45 511) 
Fremdspannungs- mit Dolby 5000 = 52 dB uber 5000 Hz 
abstand hne 550 52 dB 
Gleichlaufschwankungen 0,17% DIN Wiedergabe +0,25% DIN Wiedergab 30,20% DIN Wiedergab 
DIN Aufnahme/Wiedergabe) +0 38%. (DIN Aufnahme/Wiedergabe) +0,35% (DIN Aufnahme/Wiedergab: 
° WRMŠ 0.16% WRMS) 014% WRMS) 

APSS/APLD теп nein D 
Plattenspieler 
Тур halbautomatısch halbauiomatısch halbautomatisch 
Aninebssysiem Riemenanırieb Riemenantneb Riemenantneb 





ger Synchronmotor 


Ge 





strommolor 


Servogeregelter Gleichstrammotor 













































































33-U3 25 Upin 33-73 U5 трт 
Platt: T TE: 28ст@ 
Gieichlaufschwankung +02% DIN 45 507) 507) 102% DIN 45 507) 
Signal-Fremdspannungsabstand (DIN E) 5 dB 55 dB 

Tonarm 

Тур 

Ettektive Länge 

Tonabnehmer 

Тур Magneisysiem Keramıksystem Magneisystem 
Frequenzgang 30-20000H; 501200092 202000097 
Ausgangsspannung, EECH 300 ту EZ 





Allgemeines 








10/220/240 V. 50/60 Hz 


1710/220/240 V, 50/60 H 





7110/220/240 V, 50/60 Hz 





Nennleistungsauinahme 


60W 220V) 





150W (220V) 





Abmessungen 


390 B) 





5 (Н) x 360 (Т) mm 





540 (В) x 130 H) х 397 (Т) mm 


540 (8) x 138 (Н) x 397 (Т) mm 








бемо 


ко 





DS 





77ка 








Gehäusstarbe 


H; silber, HB; 





ale 





metallic gold 


metallic gold 



































Zubehör Singleadapter, ОКИ Мап 1_|Singleadapter UKW-Wurantenne Singleadapter, UKW-Wurlantenne 
Lautsprecher CP-IHS/H CEO CP-270MG 
To g geschlossen 1 Weg geschlossen 2 Weg geschlossen 
Impedanz Опт 4 Onm DS 
aulsprecher Tiston 44 mm Konus 106 mm Breitband таа mm Konus 
Mittelton 
Hoch 53mm Е 53 тт Konus 





Frequenzgang ON 


50-22.000 Hz 


500 Hz 





50-22.000 Hz 





Musikbelasbarket (DIN 


40W 


30W 


40W 








Sinusbelastbarkelt — (DIN 





15W 














Abmessungen 230 (В) x375 H) x 193 (T) mm 180 (В) х 300 (н) x 157 Т) тт 230 (В) x 375 (Н) x 193 Т) mm 
Gewicht Sg 25kg 35kg 
Genäusefarbe HS: silber, HB: braun-metallic metallic gold metallic gold 
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Radio-Cassetten-Recorder 


























































































































GE) GF-2500H СЕ-3800Н СЕ-6060Н/НВ 
Тур Мот DES Мот Sec 
Radioteil 
Emptangsbereich UKW 876-100 MHz 876-100 MHz 876-108 MHz 676-106 MH7 
KW 595-18 MHz 95- 18 MHz 
MW 520-1620 kHz 520-1620 kr. 920-1620 kH 
iW 150-285 kHz 150-285 kHz 150-285 кн; 
Synthesizer Empfänger т 
Frequenzraster - z 
Siatonstasten = - 
Cassettenteil 
Gleichlaufschwankungen (DIN 45 511 028% 
Frequenzgang Nomalbanı 80- 100007 Normalband 80- 10000 Normalband 80- 10000 Hz Normaiband 50- 100002 
N Н à Chromband 50- 12000 Hz 
APSSIAPLD nam nam АР 
Aufnahmeautomatık АС АС АС 
Г та та а ja 
Cue-Ennchtung nem nem a m 
Rauschunterdruckung пет пет nem nam 
BS 
Uhr 
Digia avanz Uhr = = 
Timer = 
Allgemeines 
Ausgangsleistung Musik 1,4 W(DIN45 324 Месһ 2,3 W(DIN45 324 Wechseispanng.) 2,8 W (DIN 45 324 Wechselspanng. 2 x 3,8 W (DIN 45 324 Wechselspanng.)| 
Sinus 1 W (DIN 45 324 Gl 1 2 W (DIN 45 324 Gleich! mg) 2 W (DIN 45 324 Gleichspannung ) 2x 2,7 W (DIN 45 324 Gleichspannung| 
Lautsprecher TO em x 1 Brenband Tieton 10 ст к 1,Hochtonhom»ı | 16 cm x 1 Brenband [ictor 12 ст x2, Hochtonhom x 2 
Aude-Eingänge Emm Mikrofon Em Mikrolon Ext Mikrofon) Ex. Mikrofon x 2, Einblenamikroton 
Audo-Ausgange Laufsprecheranschluß Lauisprecherausgang Laufsprecherausgang Kopiharer 63 mm) 
2 2 DIN-LP-Buchsen 
Andere Anschlüsse, DIN-Buchse (5-pohg), Naizanschiu | DIN-Buchse [5-pong), Neizansenlun | DIN Buchse reet Get DEET Sech 
pannungsanschiuð, Netzanschluß, | spannungsanschtuß. Netzanschluß 
Fembedionung Fembadienung 
Stromversorgung Nez DEER 110/220 SEET 11072207240 V, 50/60 }10-120/220- 220 у, 50/60 H 
Gen 6 (ОМ/5М - 1х4) 9 V(UM/SUM - 1x6 93V OWSUM - 1 x 6 oder gu 12 V UM/SUM = 1 x B oder 12 W 
Spannung 





"Abmessungen 


356 (В) x 232 (H) ХЭБ (T| mm 


355 (В) x 225 (Н) x 115 (T) mm 


450 (B) x 258 (Н) x 125 (T) mm 





280 (B) x 205 (Н) x84 (Т) mm 










































































Gewicht T kg (ohne Baleren) 2,7 ка Iohne Battenen) За kg (ohne Battenen) 50 ко (ohne Batterien) 
Seet Siber ES Daun molar Н siver НВ, braun тваі 
ео Stee TKA челт, Batanon UM Tx 6, Demo Band, месеста Baltenen | бето: Вапа Netzienung 
Lóschetecker UM x6 Ohmbrer „озеш Bananen UM. x B: Lösehstecker 
Autoradios 
RG-5750H RG-5900H RG-5900E 
Radioteil 
Emplangsberech UKW DE EE SEI STEE 
MW 520-1 620 КМ2 520- 1.620 kHz 520-1620 kHz 520-1620 kHz 
iw 150-285 KHZ 150-289 kHz 150-285 kHz 150-285 kHz 
Spmneszer Empfänger = - " - 
Rasterreguenz = = = 
Sianonsrasıen 
Cassettenteil 
Frequenzgang 50- 10.000 Hz 50-10.000 Hz 50-10.000 Hz 50-10.000 Hz 
APSS [ren ja nein in nein 
Schneller vor una Асал Vorauf Г Vorlauf ESCH 
Auswurf-/Stopautomatik nen Auswurflautomatik Stopautomatık Stopaulomatik 








IIgemeines 





Ausgangsleistung (an 4 Ohm) 


Maximal 2 x 7 W 
Sinus 2 x 4,5 W (DIN 45 324) 


Maximal 2x8 W 
inus 2 x 5 W (DIN 45 324) 





Maxımal 2 x 8 W 
Sinus 2 x 5 W (DIN 45 324) 


Maxmal 2 x 8 W 
Sinus 2 x 5 W (DIN 45 324) 





ARI 
































Empfohlene Lautsprecher 


Lautsprecherleitung, Stromkabel 
Ersatzsicherung, 
Masseleitung 


Lautsprecherleitung, Stromkabel, 
Ersatzsicherung, 
Masseleitung 


Lautsprecherleitung, Stromkabel, 
Ersatzsicherung, 
Masseleitung 


nen nen SKOK nem 
Tanz = 
Anschlüsse Lautsprecherbuchsen, Lautsprecherbuchsen. Lautsprecherbuchsen, Laulsprecherbuchsen, 
Stromversorgung, Masseanschluß, | Stromversorgung, Masseanschluß, | Stromversorgung, Masseanschluß, | Siramversorgung, Masseanschiuß, 
Antennenanscnluß, Antennenanschluß Antennenanschluß Antennenanschluß 
Automatıkantennenanschluß Aulomatıkantennenanschluß Automalıkanfennenanschluß Aulomalikantennenanschluß 
[от Е = 
Spannungsversorgung Gleichspannung 12 V Autobaltene, _|Gleichspannung 12 Volt Autobattene | Gieichspannung 12 Volt Autoattene | Gleichspannung 12 Volt Ашобапеле 
Minus an Masse Minus an Masse Minus an Masse Minus an Masse 
Abmessungen 176 (В) x 50 H) x 161 (T) mm) 178 IB) x44 (Н) x 130 (T) mm 178 IB) x 44 (Н) x 138 (T| mm 178 B) x 44 IH) x 138 (Ti mmn. 
DIN 75 500, Blatt A, B DIN 75 500, Blatt A, B. C und D DIN 75 500, Blatt AB. C und D DIN 75 500, Blatt A, B. C und D 
Gewehr II ЕТТ EI EIS 
Zubehor Enbaumateral, Enbaumateral Einbaumatenal, Einbaumatenal, 


Lautsprecherleilung, Stromkabel 
Ersalzsicherung, 
Masseleitung 





СР-150, СР-61, СР-62, CP-80 


CP-150, СР-61, СР-62, СР-80 





С©Р-150, СР-61, CP-62.CP-80 


CP-150, CP 61. СР-62,СР-ВО 




















= 
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СЕ-8686Н/НВ 


GE-9494H 


СЕ-9595Н/НЅ 


GE-SE/HL 


GE55H 











Stereo Stereo Stereo Stereo Stereo 
87,6-108 MHz 876-108 MHz 875-108 MHz 875-108 MHz 876-108 MHz 
595-180 MHz 5,95- 18.0 MHz 595-180 MHz 


520-1.620 kHz 
150-285 kHz 





520-1620 kHz 
150-285 kHz 


531-1620 KH: 
155-281 kHz 





531-1.620 kHz 
155-281 kHz 


520- 1,820 kHz 
150-285 kHz 





UKW 005 MHz 


UKW 0,05 М! 








KW, MW, LW 9 kHz 


KW. MW, LW 9 kHz 





5 K UKW, 5 х MW, 5x IW 


5K UKW, 5 х MW, 5 xLW 








017% 


020% 


017% 


025% 


017% 





Normalband 40-12.000 Hz 
Chromband 40-14,000 Hz 
Reineisenband 30- 16 000 Hz 


Normalband 40- 12.000 Hz 
Chromband 40-15.000 Hz 





Normalband 40-12.000 Hz 
Chromband 40-15.000 Hz 


Normalband 40-12.000 Hz 





Reineisenband 40-16.000 Hz 


Normalband 40-12.000 Hz 
Chromband 40-15.000 Hz 



























































APLD APD АРГО АР55 APLD 
АС ALC/manuel АС АС ALC/manuell 

ja ja ja ја ja 

nein ja ja m ja 

пеп пеп SNAS nein nen 

= = 2451 Ат = 

Е = ja nen = 
2x55W(DIN45324Wechselspanrg) | 2x7 W DIN45324Wechselspanng) | 2xX7 W DIN35324Wechselspanng) | 2321701 А5324 Wechselspanng) | 2х7 W DIN45324Wechselspanng) 
2x3.6W [DIN45324 Gleichspannung) | 2 x 6 W (DIN 45 324 Gleichspannung) | 2 x 6 W (DIN 45 324 Gieichspannung) | 2x2,5W (DIN 45324 Gleichspannung) | 2 x 6 W (DIN 45 324 Gieichspannung) 
Tieton 16cm x 2. Hochtonhomx2 _|Tiehon 16 cm x2.Hochtonsem»2 | Tieton 16cm x 2, Hochtonhomx2 92 om x 2 Brerband Tieton 16 cm x2, Hochton 5 ст х2 











Ext. Mikrofon x 2, Einblendmikrofon 
Magneleingang mit Masseanschluß 





Ext. Mikrofon x 2, Einblendmikrof 
Magneteingang mit Masseanschluß 





Ext. Mikraton x 2, Einblendmikrofon 
Magneleingang ти Masseanschluß 


Ext. Mikrofon x 2, Einblendmikraton 


Ext. Mikrofon x 2, Einblendmikrofon 


Magneleingang mil Masseanschluf 
Line-in (CINCH) 


в 









































Kopfhörer (63 mm ©) 2 DIN-Lautspr- |Kopfhörer (6,3 mm Ø) 2 DIN-Lau Кортогег (63 mm 0) 2 DIN-Lautspr- | Kopfhörer (6,3 mm Ø) Kopfhörer (63 mm Ø) 2DIN-Lautspr. 
Buchsen Buchsen B 2 Lautsprecher-Buchsen Buchsen 

Line-out (Cinch) 

Monitor-Kopfhörer (63 mm Ø) 
Fernbedienung, DIN-Buch Fembedienung, DIN-Buchse Fernbedienung, DIN-Überspielbuchse | DIN-Buchse (5-polig, Fernbedienung 
{5-polig). Gleichspannung (12 V, 5-polig), Gleichspannung (12 V), DIN Buchse (5-polig), Gleichspanng.-| Gleichspannungsanschluß Gleichspannungsanschluß 
Netzanschluß, UKW-Antenne (DIN) _ | Neizanschluß. UKW-Anschluß (DIN) _ | anschluß, Netzanschl. UKW-Antenne Netzanschluß, UKW-Antenne (DIN) 











11072207240 V, 50/60 Hz 
12 V (UWSUM-1 х 8 oder 12 V) 





20/240 V, 50/60 Hz 
15 V (UM/SUM-1 x 10 oder 








110/220/240 V, 50/60 H; 
15 V (UM/SUM-1 x 10 oder 15 V} 
45 V UM/SUM-3 x 3) tur die Uhr 


Netzadapter 
9V (UWSUM-1 x 6 oder 9 V) 
3 V (UW/SUM-3 x 2) für die Uhr 


110/220/240 V, 50/60 Hz 
15 V (UM/SUM-1 x 10 oder 15V) 





502 (В) «270 (Н) x 115 (T) mm 


556 (В) x 310 IH) x 136 (Ту mm 


542 (В) х 285 (H) x 135 (T) mm 


396 (Б) x 165 (H) х 695 (Т) mm 


530 W) x 320 (Н) x 150 (D) mm 





5.9 ко (ohne Batterien) 


7,9 kg (ohne Battenen) 


84 kg (ohne Battenen) 


2,8 kg (ohne Batterien) 


90 kg (ohne Batterien) 





н 





сег, HB: braun 


silber 


H: braun-metallic, HS: 





H: silber HL: мето! 


silber 





Demo-Band, Netzleitung, 
Batterien UM-1 x8 


Dem Band Netzleitung, 
Batterien UM-1 x 10 





Demo-Band, Netzleltung, 
Batterien UM-1 x 10, UM-3x 3 


Dem Bang Netzadapter, 
Batterien UM-1 x 6, UM-3 x 2 


Demo Band Netzleitung 
Batterien UM-1 x 10 











RG-650H 





6555H 


RG-6600H 


RG-6600E 











875-108 MHz 
531-1.602 kHz 
281 КН. 





108 MHz 
1602 кн 
281 kHz 





675-108 MHz 
531-1602 КН. 
155-281 kHz 





87 
53 


5-108 MHz 
1-1.602 kHz 
5-281 kHz 














MW, LW 9 kHz, UKW 00: 








MW. LW 9 kHz, ОКУ 





005 МЕ 





MW. LW 9 kHz, UKW 0.05 МЕ 





MW, LW 9 kHz, UKW 0.05 MHz 





SR UKW. 5 «MW, 5 xLW 


5K UKW, 5x MW. 5xLW 


БОКУ, 5K MW, 5 xIW 


5 K UKW, 5x MW.5 xLW 




















50-10000 н? 50-10000Нг 50-10000 Hz 50-10 000 Hz 
ja D nen nen 

а а Vers Vorlauf 
Auswurautom: Auswurlautomatik Stopautomalık Stopautomatik 





























Махта 2 хВ W ахта! 2 x 8 W Maximal 2 x8 W Maximal 2 x8 W 
Sinus 2 x 5 W (DIN 45 324) nus 2 x 5 W (DIN A sinus 2 x 5 W (DIN 45 32 Sinus 2 x 5 W (DIN 45 324) 
nen Sen SKIDK пеп 
Lautsprecherbuchsen, Lautsprecherbi autsprecherbuchsen, Lautsprecherbuchsen, 


Stromversorgung, Mas 
Antennenanscnluß, 


isseanschluB, 





Antennenanschluß, 


постов, 





Stromversorgung, М: 
Antennenanschluß, 





eanschluß, 


Stromversorgung, Masseanschluß, 
Antennenanschluß, 

















Aulomatikantennenanschluß Automatikantennenanschluß Automatikantennenanschluß Automatikantennenanschluß 
а Std. Quartz 24 Sid. Quanz d. Quarız 24 Std. Quartz 
Gleichspannung 12 VAutobattene _|Gleichspannung 12 V Autobattene Tchspannung 12 V Аш, Gleichspannung 12 V Autobalterie 


Minus a 





Masse 


Minus an Masse 








Minus an Masse 





Minus an Masse 





178 (В) x 44 (H) x 130 (Т) mm 
DIN 75 500 Form A DC und D 


178 (В) x 44 (Н) x 147 () mm 
DIN 75 500 Form А,В,С und D 


178 (В) x 44 (Н) x 138 (T) mm 
DIN 75 500 Form А,В,С und D 





178 (B) x 44 (Н) x 138 (T) mm 
DIN 75 500 Form А,В,С und D 





ШЕТ] 


16kg 


TA kg 


така 





Einbaumatenal 
Lautsprecherleitung, 
Stromkabel, Ersatz: 
eleitung 





Icherung, 





Einbaumaterial, 
precheneitung, 
Stromkabel, Ersatzsicherung, 
Masseleitung 





nbaumateral 
autsprecherleitung, 
Stromkabel, Ersatzsicherung, 
Masseleitung 





Einbaumatenal, 
Lautsprecherleitung, 
Stromkabel, Ersatzsicherung, 
Masseleitung 








СР-150,СР-61.СР-62,СР-В0 





150, CP-61, 0P-62,0P-80 


СР 150,СР-61,СР-62,СР-80 


СР-150,СР-61,СР-62,СР-В0 
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Sharp produziert u 


Seit der Gründung hat die Sharp 
Corporation das Vertriebsnetz und die 
Produktion weltweit ausgebaut 

36 Fabriken in 35 Ländern produ- 
zieren Sharp-Erzeugnisse, welche ın 
135 Ländern der Erde vertrieben 
werden. 

Der ausgezeichnete Ruf der Sharp 
Corporation hat folgende Basıs 
zukunftsorientiertes internationales 
Arrangement, die umfassende Pro 
duktpalette und die humane, fort- 
schrittliche Technik 
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SHARP 


SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH. SHARP CORPORATION OSAKA, JAPAN 
Sonninstraße 3, 2000 Hamburg 1, FR. Germany Cable address: Labomet Osaka 
Tel: (040) 2 85 11, Telex: 2161 867 heeg d Telex: ааб: labometa j 63428 
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